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TELEGRAPHIE ELECTRIQUE 



Vers la fin de la première moitié du xviu* siècle, la 
découverte de la bouteille de Leyde permit aux physi- 
ciens de réaliser de nombreuses et brillantes expériences ; 
les effets de la décharge électrique furent mieux étudiés. 
La connaissance plus approfondie des propriétés de 
Télectricité inspira naturellement la pensée d'employer 
cet agent à la transmission des signaux à grande dis- 
tance. — En 17/i9, Franklin (1) exécuta, aux portes de 
Philadelphie, une expérience publique qui frappa ses 
compatriotes d*étonnement : il fit passer la décharge d'une 
bouteille de Leyde d'un bord à l'autre du Skuylkill, et 
alluma de l'esprit-de-vin sur ses deux rives en même 
temps. En rapportant cette expérience très simple, le 
physicien américain fait mention d'une circonstance qui 
lui donne une véritable importance : un seul fil métal- 
lique était tendu en travers de la rivière, la terre et l'eau 
du Skuylkill complétaient le circuit. — Vers la même 
époque, dans ses recherches sur la vitesse de propagation 

(I) Œuvres de Franklin ^ traduction de Barbé-Dubourg« Paris, 
1773, t. I«S p. 36. 
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de rélectricité, Watson faisait des expériences analogues. 

— Pendant son séjour en France, Aldini obtint des effets 
du même genre avec une pile voltaïque; il démontra (1) 
l'existence d'un courant intense dans les fils polaires, 
lorsque leurs extrémités libres, séparées par un intervalle 
de 50, 100 et même 200 mètres, plongeaient dans la 
mer, dans une rivière ou seulement dans la terre humide. 

— En faisant entrer la terre pour moitié dans le circuit 
d'un condensateur et d'une pile, Franklin, Watson et 
Aldini démontraient la possibilité d'un mode de propa- 
gation de l'électricité étudié de nos jours avec beaucoup 
de soin, et dont l'adoption a puissamment contribué aux 
progrès de la télégraphie électrique. 

Nous ne dirons rien des divers essais qui furent tentés 
dans la seconde moitié du xvni® siècle pour utiUser l'élec- 
tricité statique comme agent télégraphique ; nous n'au- 
rions rien à ajouter à l'histoire si complète qu'en a tracée 
M. l'abbé Moigno (2). Cependant nous ne résistons pas au 
plaisir de citer textuellement un passage peu connu et 
fort curieux d'une lettre de Diderot à M"® Voland : 

« Paris, 12 juillet 1762. 

« Voilà donc une de mes lettres perdues ; et qui sait ce 
h qu'il y a dans cette lettre, en quelles mains elle est tom- 
» bée et l'usage qu'on en fera? Cornus ne perfection- 



Ci) E.^sai théorique et eoopérimental sur le galvanisme. Paris, 180i, 
p. 205. 
(2) Traité de télégraphie électrique, 2"^ édition. Paris, 1852. 
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» nera-t-il pas son secret? Ce Cornus est un charlatan du 
» rempart qui tourne Tesprit à tous nos physiciens. Son 
» secret consiste à établir de la correspondance d'une 
» chambre à une autre entre deux personnes, sans le 
» concours sensible d'aucun agent intermédiaire. Si cet 
» homme-là étendait un jour la correspondance d'une 
ville à une autre, d'un endroit à quelques centaines de 
)) lieues de cet endroit, la jolie chose ! Il ne s'agirait plus 
» que d'avoir chacun sa boîte ; ces boîtes seraient comme 
» deux imprimeries où tout ce qui s'imprimerait dans 
» Tune, subitement s'imprimerait dans l'autre (1). » 

Ce Cornus, dont le véritable nom est Ledru, a inséré 
dans \e Journal de physique la relation d'un grand nom- 
bre d'expériences d'électricité, dont quelques-unes sont 
assez intéressantes. Nous n'avons trouvé, dans ses diverses 
publications, aucune indication relative au fait mentionné 
par Diderot; mais, quand on songe que Comus était 
uniquement occupé d'expériences d'électricité capables 
d'exciter la curiosité publique, on demeure convaincu que 
cette correspondance établie entre deux personnes, sans 
le concours sensible d'aucun agent intermédiaire ^ était 
réellement entretenue au moyen de décharges électriques 
transmises d'une chambre à l'autre par des conducteurs 
métalliques isolés et cachés dans les murs de séparation. 
D'ailleurs , on devine sans peine pourquoi Comus n'a 
jamais initié le public au secret de ce télégraphe élec- 
trique réalisé pour de petites distances. 



(!) Mémoires j correspondance et ouvrages inédits de Diderot. 
Patis, 1830, t. H, p. 102. 
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Â côté de la lettre de Diderot vient naturellement se 
placer un document curieux publié par M. Gerspach (1). 
— En 1802, le sieur Jean Alexandre proposait au gou- 
vernement français un nouveau moyen de communica- 
tion qu'il appelait télégraphe intime. Il disait pouvoir 
transmettre instantanément une dépêche à une distance 
de cinq ou six lieues, au moyen de deux cadrans sur les- 
quels étaient gravées toutes les lettres de Talphabet. La 
transmission devait s'opérer de nuit comme de jour, par 
les temps de brouillard et de pluie comme par les temps 
secs ; le passage d'une rivière n'était pas un obstacle de 
nature à gêner l'opération. — Dans un rapport adressé 
au ministre de l'intérieur, le préfet de la Vienne com- 
parait le cadran d'Alexandre à celui qu'il avait vu 
lui-même chez Comus, et rendait compte des résultats 
très satisfaisants d'une série d'expériences exécutées sous 
ses yeux et sur une distance de 15 mètres. — Dans le 
courant de la même année, Alexandre opéra, avec le 
même succès et dans les mêmes conditions, en présence 
du préfet d'Indre-et-Loire et des principales autorités delà 
ville de Tours. — Alexandre est mort sans faire connaître 
son secret ; mais, en rapprochant les relations de tes 
expériences du rapport adressé à ce sujet par Delambre 
au premier consul, on demeure convaincu que le télé- 
graphe intime marchait à l'aide de l'électricité, et l'on 
ne peut s'empêcher d'être frappé des analogies qui exis- 
tent entre ce système de communication et les appareils 
à cadran de la télégraphie électrique. 

(1) Annales télégraphiques, 1859, t. U, p. 188. 
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L'élude des propriétés du courant voltaïque imprima 
une nouvelle impulsion aux tentatives de télégraphie 
électrique; les physiciens, désormais en possession d'un 
agent plus facile à produire et à diriger, sentirent qu'ils 
devaient demander à rélectricité dynamique une solu- 
tion que rélectricité statique ne pouvait leur donner. — 
Dès 1810 et 1811, Coxe et Sœmmering proposèrent, cha- 
cun de son côté, un projet de télégraphe électrique fondé 
sur les propriétés électrolytiques des courants. 

En 1820, OErsted découvrit l'action du courant élec- 
trique sur l'aiguille aimantée. La même année, Ampère 
s'exprimait ainsi dans un mémoire contenant un résumé 
de ses belles recherches sur les phénomènes électro-dyna- 
miques (1). 

« On pourrait, au moyen d'autant de fils conducteurs 
» et d'aiguilles aimantées qu'il y a de lettres, établir à 
» l'aide d'une pile placée loin de ces aiguilles, et qu'on 
» ferait communiquer alternativement par ses deux extré- 
» mités à celles de chaque conducteur, former une sorte 
» de télégraphe propre à écrire tous les détails qu'on 
» voudrait transmettre, à travers quelques obstacles que 
» ce soit, à la personne chargée d'observer les lettres pla- 
» cées sur les aiguilles. En établissant sur la pile un cla- 
» vier dont les touches porteraient les mêmes lettres et 
» étabUraient la communication par leur îAaissement, ce 
» moyen de correspondance pourrait avoir lieu avec faci- 
» lité, et n'exigerait que le temps nécessaire pour toucher 
» d'un côté et lire de l'autre chaque lettre. » 

(1) Annales de physique et de chimie^ 2* série, 1820, t. XV, p. 73, 
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Dans ce passage, le principe delà télégraphie électrique 
est clairement et nettement énoncé ; mais Tappareil pro- 
posé par Ampère était trop compliqué pour passer dans 
la pratique. D'ailleurs, avec leur intensité rapidement 
décroissante, les piles alors connues ne pouvaient pas 
suffire aux besoins d'une correspondance télégraphique 
suivie. Avant de songer sérieusement à établir de longues 
lignes télégraphiques, il fallait attendre que la science fût- 
en possession de piles à courants constants. Aussi de 
longues années s'écoulèrent avant que le télégraphe an- 
glais à aiguilles réaUsât d'une manière complète la pro- 
position du physicien français. 

Cependant, en 1834, MM. Gauss et Weber utilisèrent 
l'idée d'Ampère pour établir un véritable télégraphe 
électrique entre l'observatoire et le cabinet de physique de 
l'université de Gœttingue. Un courant voltaïque transmis 
par un fil métallique agissait sur un barreau aimanté 
dont les oscillations lentes, observées avec une lunette, 
fournissaient à ces deux savants les signaux nécessaires 
pour une correspondance prompte et facile. C'est en 
réalité à MM. Gauss et Weber que revient l'honneur 
d'avoir démontré expérimentalement, mais seulemmt pour 
de petites distances y la possibilité de la télégraphie élec- 
trique. 

En 1837, M. Alexander, d'Edimbourg, reprit de son 
côté la proposition d'Ampère, et la réalisa sur une petite 
échelle, en lui faisant subir une modification ingénieuse. 
La transmission du courant était toujours établie par au- 
tant de fils métalliques qu'il y avait de lettres et de signes 
à reproduire, mais un conducteur unique ramenait Télec- 
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tricité au pôle négatif de la pile. Trente et un fils étaient 
nécessaires pour entretenir la correspondance ; il est facile 
de comprendre pourquoi cet appareil n'a jamais été 
établi sur de longues lignes. 

Nous voilà enfin parvenus à l'époque où le grand pro- 
blème de la correspondance électrique va être pratique- 
ment résolu. Des travaux importants surgissent de toutes 
parts : MM. Steinheil, Wheatstone, Morse, Amyot, Masson, 
Bréguet, Cooke, Bain, etc., etc., font connaître leurs pro- 
cédés ; toutes les difficultés d'application sont surmon- 
tées, et la télégraphie électrique, définitivement consti- 
tuée, ne tarde pas à remplacer partout, avec d'immenses 
avantages, les anciens moyens de transmission dés dé- 
pêches à grande distance. Nous avons vu comment 
l'idée de la télégraphie électrique s'était introduite dans 
la science et quelles modifications successives elle avait 
éprouvées ; nous avons dit comment MM. Gauss et We- 
ber avaient les premiers résolu le problème pour de 
petites distances; nous ne devons pas quitter ce sujet 
sans dire quelques mots des hommes qui se disputent 
l'honneur d'avoir inventé les appareils qui ont permis 
d'employer ce merveilleux mode de communication pour 
les grandes distances. 

En juillet 1837 (1), M. Steinheil établit à Munich un 
télégraphe électrique dont les stations extrêmes étaient 
séparées par une distance de 13 kilomètres. Le courant 
produit par une machine magnéto-électrique agissait sur 
un système de deux aiguilles aimantées indépendantes et 

(i) Comptes rendus de VAcad. des sciences^ 1838, t. VII, p. 590. 
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placées à la suite l'une de Tautre entre les spires d'un mul- 
tiplicateur. Deux petites cloches, dont les sons différaient 
à peu près d'une sixte, étaient fixées, du même côté du 
multiplicateur, Tune en face du pôle austral delà première 
aiguille, l'autre en face du pôle boréal de la deuxième 
aiguille. Suivant le sens du courant, c'était Ta première ou 
la seconde cloche qui, frappée par l'extrémité de l'aiguille 
correspondante, rendait un son. Il obtenait ainsi desgrou- 
pes de sons représentant les diverses lettres de l'alphabet. 
— - Dans une autre disposition, les mêmes extrémités des 
deux aiguilles étaient armées de deux petits encriers char- 
gés d'encre grasse. Au lieu de sons, il obtenait ainsi deux 
rangées parallèles de points imprimés sur une bande de 
papier mise en mouvement par un mécanisme d'horlo- 
gerie. Les lettres de l'alphabet étaient représentées par 
des groupes déterminés de points. — Quand la note de 
M. Steinheil fut communiquée à l'Académie des sciences 
de Paris, dans la séance du 10 septembre 1838, ses appa- 
reils fonctionnaient régulièrement depuis plus d'une 
année. Nous dirons plus tard comment déjà, à cette 
époque, M. Steinheil avait remplacé le fil de retour par 
la terre. 

M. \Mieatstone prit sa première patente en Angleterre, 
le 12 juin 1837. M. Quetelet, dans la séance du 10 fé- 
vrier 1838, fit à l'Académie de Bruxelles une communi- 
cation qui fournit des détails intéressants sur cet essai 
de télégraphie électrique. Sa note commence par cette 
phrase : 

« Voici quelques renseignements sur le procédé que 
» M. Wheatstone se propose de suivre, et qui a déjà été 
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)j mis à l'épreuve en présence d*un grand nombre de spec- 
» tateurs, sur une distance de vingt milles anglais. » 

Ce premier télégraphe de M. Wheatstone se composait 
de cinq fils conducteurs et de cinq aiguilles dont les mou- 
vements combinés deux à deux ou trois à trois, produi* 
saient environ trente signaux différents. Au fond, cet appa- 
reil est la réalisation delà disposition proposée par Ampère, 
mais très heureusement modifiée et très simplifiée ; cepen- 
dant il était encore trop compliqué pour passer dans la 
pratique. Le télégraphe à iiiguilles devait subir des modi- 
fications bien importantes avant d'atteindre le de^é de 
simplicité qui Ta rendu applicable sur les longues lignes. 
Il résulte de cette première patente que, déjà à cette 
époque^ M. Wheatstone avait imaginé une sonnerie à 
ressort d'horlogerie marchant sous l'influence d'un 
électro-aimant, pour appeler l'attention du correspon- 
dant. 

Dans la séance du 10 septembre 1838 (1), M. Morse fit 
marcher son appareil devant l'Académie des sciences de 
Paris. — Dans sa note, il dit l'avoir inventé en octobre 
1832, pendant une traversée d'Europe en Amérique. Il 
fournit, en outre, une lettre de M. W. Peel qui assure 
avoir vu cet appareil au commencement de septembre 
1837. Ce télégraphe imprimant était muni d'un carillon 
d'alarme ; il avait déjà fourni d'excellents résultats en 
Amérique sur une ligne de dix milles anglais ; les expé- 
riences avaient été faites sous les yeux d'une commission 
de l'Institut de Franklin de Philadelphie, et d'un comité 

(1) Comptes rendus de VAcad, des sciences^ 1858, t. VU, p. 505. 

i. 
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nommé par le congrès des États-Unis. Nous ne voulons 
pas discuter ici la question controversable de savoir si l'in- 
vention de M. Morse remonte réellement à 1832, mais il 
nous paraît établi d'une manière incontestable que, dans 
le courant de l'été de 1837, à l'époque où M. Steinheil 
établissait à Munich son télégraphe électrique, et où 
M. Wheatstone proposait l'emploi de cinq aiguilles aiman- 
tées et de cinq fils conducteurs, le physicien américain 
construisait de son côté l'appareil télégraphique aujour- 
d'hui définitivement adopté sur toutes les grandes lignes 
d'Europe et d'Amérique. 

La télégraphie électrique comprend trois opérations 
distinctes : la transmission de l'agent électrique entre les 
deux postes en correspondance, la production de signaux 
au point de départ, la reproduction, soit passagère, soit 
permanente, de ces signaux au point d'arrivée de la dé- 
pêche. Chacune de ces opérations exige un appareil spé- 
cial ; tout télégraphe électrique se composQ donc de trois 
parties établies et maintenues dans un état de solidarité 
complète. 

L'appareil de transmission, ou circuit électro- dyna- 
mique, se compose d'un système de conducteurs isolés 
qui relient les deux postes en correspondance, d'instru- 
ments destinés à constater le passage ou à régler l'inten- 
sité du courant, et d'un électromoteur de force suffisante 
pour surmonter les résistances de la ligne. Les courants 
voltaïques sont généralement employés dans la télégra- 
phie; dans certaines circonstances, les courants induits 
sont plus convenables et donnent de meilleurs effets. 
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L'appareil de production des signaux, ou manipulateur^ 
varie beaucoup dans sa forme et dans son mécanisme. — 
Quand le courant voltaïqueest directement employé pour 
la correspondance, ou quand il sert simplement à déve- 
lopper les courants induits qui circulent sur le fil de la 
ligne, le manipulateur est, ou un interrupteur^ o\x un 
commutateur placé dans le circuit de la pile. — Dans le 
cas où la correspondance est établie au moyen de cou- 
rants induits fournis par un appareil magnéto-élec- 
trique, le manipulateur est un organe destiné à produire 
les déplacements relatifs des diverses pièces de la ma- 
chine. 

I/appareil de reproduction des signaux prend le nom 
de récepteur. On peut dire d'une manière générale, que le 
récepteur est constitué par un système d'électro-aimants 
traversés par le courant de la ligne, et qui mettent en 
mouvement des organes destinésà reproduire les signaux ; 
quelquefois il est plus simple et se réduit à un galvano- 
mètre. D'ailleurs, chaque système télégraphique a son 
récepteur spécial dontlaformeet le mécanisme dépendent 
du mode adopté pour la reproduction de la dépêche. Les 
signaux peuvent être reproduits par le nombre et le sens 
des déviations de l'aiguille d'un galvanomètre traversé 
par le courant, ou par une aiguille qui se meut sur un 
cadran et s'arrête en face de la lettre à transmettre; la 
correspondance s'établit avec plus de sûreté, quand 
les signaux sont imprimés sur des bandes de papier. 

Ces quelques mots suffisent pour montrer que l'étude 
à\x manipulateur ei du récepteur est inséparable de celle 
des divers systèmes de télégraphie électrique.— D'ailleurs, 
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pour que la correspondance puisse s'établir alterna- 
tivement dans les deux sens, chaque poste télégraphique 
doit avoir son électromoteur, son manipulateur et son 
récepteur. 

Dans tout le cours de notre travail sur la télégraphie 
électrique, nous avons dû supposer que le lecteur était 
assez familiarisé avec les principes généraux de l'électricité 
dynamique pour que nous fussions dispensé d'insister 
d'une manière spéciale sur la théorie des piles hydro- 
électriques, sur les propriété^ électro-magnétiques des 
courants voltaïques et sur les sources des courants d'in- 
duction. Mais ces notions élémentaires cessent d'être 
suffisantes dès qu'on veut embrasser dans son ensemble 
le problème si intéressant de la communication à grande 
distance ; il nous a paru nécessaire de consacrer une note 
étendue (1) à l'exposition synthétique des lois générales 
des courants voltaïques. C'est qu'en effet la télégraphie 
électrique est encore loin d'avoir atteint son plus haut 
degré de perfection. A mesure que les lignes se multi- 
plient et s'étendent, de nouvelles difficultés surgissent ; 
tous les bons esprits sont convaincus qu'une étude ap- 
profondie du mode de propagation de l'électricité peut 
seule fournir les éléments des progrès futurs de cette belle 
application des sciences physiques. 

(I) Voyez la noie A. 
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Avant d'aborder l'iiistoire des systèmes de télégraphie 
électrique, nous devons nous occuper de l*étude du cir- 
cuit électro-dynamique qui relie les postes d'une même 
ligne. — Les fils conducteurs du courant sont tantôt 
tendus en plein air sur des poteaux de bois plantés le 
long des routes ordinaires ou des voies ferrées, tantôt 
recouverts d'une enveloppe isolante qui permet de les 
placer dans des conduits souterrains, et même de les im- 
merger dans les eaux des grands fleuves, des lacs et des 
mers 

&ignef aérienne!. 

Les communications des premiers télégraphes élec- 
triques furent établies avec des fils de cuivre de deux mil- 
limètres de diamètre. Malgré la grande conductibilité de 
ce métal, on fut bientôt obligé de renoncer à son emploi. 
L'expérience a montré que les fils de cuivre ne conservent 
pas longtemps leur élasticité, ne peuvent pas supporter 
de fortes charges, deviennent cassants sous l'influence des 
variations brusques de température. IjQ cuivre a généra- 
lement été remplacé par le fer. En France, les postes télé- 
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graphiques sont reliés par des lils de fer recuits de quatre 
millimètres de diamètre. 

Pour préserver les fils de fer contre Faction de Tair, 
on les recouvre, avant de les poser, d'une couche très 
mince de zinc. Une pellicule d'oxyde de zinc se produit 
très rapidement à la surface de ces fils galvanises, forme 
un vernis imperméable et protège les parties profondes. 
— Dans le but de rendre Tisolement des fils aériens plus 
complet, on avait proposé de les enduire d'une ou plu- 
sieurs couches de peinture. On a renoncé à cette pratique, 
parce qu'aux points de suspension des conducteurs, les 
frottements occasionnés par les agitations continuelles 
des fils détruisent promptement tous les enduits. A ce 
sujet, nous ferons observer que si les couches de pein- 
ture ne peuvent empêcher les pertes de courant qui se 
produisent aux points d'appui, elles n'en resteraient pas 
moins efficaces contre les dérangements connus sous le 
nom de mélange des fils et contre les déperditions consi- 
dérables d'électricité occasionnées par le contact de la sur- 
face des conducteurs et d'une atmosphère humide. 

Le long des routes et des voies ferrées, les fils sont sou- 
tenus par des poteaux de bois dont la longueur varie, 
suivant les exigences des localités et le nombre des fils de 
la ligne, entre 6 et 10 mètres. Ces poteaux sont ordinai- 
rement des brins de pin ou de sapin enfoncés dans le sol 
à une profondeur qui varie entre 1™,50 et 2 mètres. Afin 
qu'ils puissent résister à l'action des vents et à toutes les 
causes accidentelles qui mettent leur solidité à l'épreuve, 
leur diamètre au sommet doit être de 8 centimètres pour 
les supports de 6 mètres, et de 10 centimètres pour ceux 
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de 8 à 10 mètres. On les préserve de Taction destructive 
de l'air humide en les enduisant d'une double couche de 
peinture et en les injectant, par la méthode du docteur 
Boucherie, d'une dissolution d'une partie de sulfate de 
cuivre en poids dans cent parties d'eau. 

En France, l'espacement minimum des fils des lignes 
télégraphiques est fixé à 25 ou 30 centimètres. L'éléva- 
tion du fil inférieur au-dessus du sol ne doit pas tomber 
au-dessous de 3™, 50 ; pour la traversée des routes, on em- 
ploie des poteaux plus élevés, et la distance minimum du 
fil inférieur au sol doit être de 5 mètres. — Le long des 
routes, la distance des poteaux est de 75, 80 et même 
100 mètres, quand ils sont plantés en ligne droite. Dans 
les courbes, chaque fil exerce sur les poteaux une pression 
latérale qui tend à les renverser; il devient nécessaire de 
les rapprocher d'autant plus, que les fils de la ligne sont 
plus nombreux et que le rayon de la courbe est plus court. 
Toutes les questions relatives à la stabilité et à la disposi- 
tion des poteaux ont été traitées avec beaucoup de soin 
dans deux mémoires sur la construction des lignes 
aériennes, dont l'un est dû à M. Trottin (1), et l'autre à 
M. Blerzy (2). 

Quelquefois on franchit les vallées par des portées de 
400 à 500 mètres. Dans ce cas, on emploie des fils de fer 
mm recuits de 3 millimètres de diamètre, qui ont le double 
avantage d'avoir un poids moindre et de mieux résister 
à l'allongement. 



(i) Annales télégraphiques, 185", p. 169, cl 1856, p. 1. 
(2) Ibid., 1859, t. H, p. 346. 
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Dans l'intérieur des villes, les fils sont supportés, sui- 
vant les cas, tantôt par des consoles ou des planchettes 
de bois fixées aux murailles des bâtiments, tantôt par 
des potelets qui dépassent d'une longueur variable le 
faîtage des toitures. Mais, pour les grandes villes, l'usage 
tend à s'établir de remplacer les fils aériens par des lignes 
souterraines, dont nous donnerons plus tard la descrip- 
tion. Nous parlerons en même temps des dispositions 
adoptées pour le trajet des tunnels. 

Malgré leur faible conductibilité, les poteaux suspen- 
seurs constitueraient autant de points de dérivation du 
courant s'ils étaient en contact immédiat avec les fils té- 
légraphiques. Par les temps humides, et surtout pendant 
ou après les grandes pluies, le courant éprouverait, par 
cette voie, des déperditions assez considérables pour 
rendre la correspondance t^s difficile et même impos- 




Fig. 1. 



Fig. 2. 



sible. Pour parer à ces inconvénients et obtenir un isole- 
ment suffisant du circuit, on attache aux poteaux de 



LIGNES AERIENNES. 



17 



petits supports de porcelaine de forme très variable, qui 
servent à accrocher les fils, et sont disposés de manière 
que, par les temps pluvieux, il ne puisse pas se déposer 
sur les conducteurs des couches d'eau capables de les 
faire communiquer avec les poteaux. 

Les figures 1 et 2 représentent les deux modèles de 
supports en cloche généralement employés en France. La 
cloche de porcelaine est munie de deux oreilles ou pro- 
longements latéraux. Chaque oreille est percée d'un trou ; 
deux vis de fer galvanisé passent dans ces trous et fixent 
solidement l'appareil au poteau suspenseur. Une lige 
de fer galvanisé, recourbée en crochet pour donner 
passage au fil de la ligne, est scellée dans le fond de la 
cloche. 




Fig. 3. 



Quand la ligne change brusquement de direction, on 
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emploie un support de porcelaine en anneau (flg. 3). Le 
support doit être disposé de manière que la traction du fil 
tende à l'appliquer contre le poteau. 

Les poulies d'arrêt (flg. li) sont aussi de porcelaine ; 
on les fixe au poteau au moyen d'une grosse vis de fer 
galvanisé. Le fil est enroulé plusieurs fois dans la gorge 





Fig. 4. 



Fig. h. 



de la poulie, et son bout libre est tordu autour de la par- 
tie tendue. — La figure 5 représente un autre modèle de 
poulie d'arrêt en forme de cloche, fixée au poteau au 
moyen d'une tige de fer galvanisé. 

De kilomètre en kilomètre, on dispose sur la ligne des 
appareils destinés à tendre les fils (fig. 6). Ces tendeurs 
se composent de deux treuils de fer galvanisé!, T', et d'un 
support rectangulaire de porcelaine S, percé d'une fente 
verticale. Le treuil T est muni d'une queue de fer qui 
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passe dans la fente du support S et s'engage dans la queue 




Fig. C. 



du treuil T', à laquelle elle est fixée au moyen d'une da- 




Fig. 7. 

vette de fer. De chaque côté, le fil de la ligne s'engage 
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dans un trou dont le treuil est percé. La communication 
s'établit à travers la tige de fer qui réunit les deux treuils. 
— Quand le fil ne doit être tendu que d*un côté, le ten • 
deur se compose d'un simple treuil (fig. 7) fixé, au moyen 
d*une charnière, à une poulie d'arrêt de porcelaine. 



lâgnei fouterràinefl. 

Avec les fils tendus en plein air, il s'opère tout le long 
de la ligne une déperdition d'électricité variable avec 
l'état hygrométrique de l'atmosphère. Ces fils sont en 
outre exposés à être rompus par la malveillance, par les 
variations brusques de température, par les coups de 
vent, etc., etc. Dans le but de remédier à ces inconvé- 
nients, on a essayé d'entourer les fils télégraphiques d'une 
enveloppe isolante, et de les distribuer dans des conduits 
souterrains. — A cet effet, on a employé des fils recou- 
verts de gutta-percha, placés tantôt entre deux couches 
de sable, tantôt dans des tuyaux de terre ou de bois. Des 
regards ménagés de distance en distance permettaient de 
constater l'état des conducteurs en cas de dérangement 
— Dans ces conditions, la gutta-percha s'altère assez ra- 
pidement, et, au bout de deux ou trois ans, les perles 
d'électricité sont assez considérables pour gêner la cor- 
respondance et même la rendre impossible. Ce système, 
primitivement adopté en Prusse, n'a pas donné de bons 
résultats. Aujourd'hui, la communication souterraine est 
généralement abandonnée pour les très grandes lignes, 
mais il y a une tendance très prononcée à la substituer 
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à la communication aérienne pour le trajet des grandes 
villes. 

En 1855, Tadministration centrale de Paris fut reliée 
aux Tuileries, au Louvre, à la Bourse, à la préfecture de 
police et à l'hôtel de ville par une ligne souterraine. On 
employa des fils de fer galvanisés de U millimètres de dia- 
mètre, disposés par blocs de dix, six et quatre, noyés 
dans des masses de bitume placées elles-mêmes au fond 
de tranchées de l'",30 de profondeur moyenne. Dans 
chaque bloc, les fils furent séparés les uns des autres et 
des surfaces de la masse de bitume par un intervalle de 
27 millimètres. Dans ces conditions, l'isolement des con- 
ducteurs est suffisant ; depuis cinq ans qu'elle est con* 
struite, cette ligne, dépourvue de regards, fonctionne très 
régulièrement et n'a encore exigé aucune réparation. — 
La même année, une ligne souterraine de 1150 mètres de 
longueur, et composée de 22 fils distribués en quatre blocs, 
a été construite à Bordeaux d'après les mêmes principes ; 
elle fait aujourd'hui un très bon service, sans qu'on ait eu 
besoin d'y toucher. 

En 1856, une nouvelle ligne souterraine fut construite 
à Paris pour relier le Ministère de l'intérieur au Palais 
de l'industrie et aux chemins de fer de Rouen, du Nord 
et de l'Est. Les fils furent toujours noyés dans des masses 
de bitume, mais quelques changements furent apportés 
aux dispositions précédemment adoptées. On employa 
des fils de 3 millimètres de diamètre ; on porta le nombre 
des fils conducteurs dans un même bloc à 15, 20 et même 
28, disposés tantôt en trois, tantôt en quatre rangées ho- 
rizontales. Enfin les fils ne furent plus tenus qu'à 17 mil- 
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limètres les uns des autres et à 20 millimètres de la sur- 
face du bitume. D'ailleurs, des regards furent ménagés 
sur le trajet de cette ligne, dont les fils les plus longs ont 
14 kilomètres. — Dans ces conditions, les -résultats n'ont 
été qu'à demi-satisfaisants. Dans Tintérieur des blocs, 
certains fils communiquaient les uns avec les autres, et 
quelques-uns des fils plus extérieurs donnaient lieu à des 
pertes. En 1858, des réparations furent faites à cette 
ligne, qui, bien que défectueuse en quelques points, 
marche cependant ^vec assez de régularité pour suffire 
aux besoins du service. 

Lorsque ces lignes souterraines' restent longtemps 
exposées à des fuites de gaz , le bitume se ramollit et 
s'altère; les terrains calcaires exercent une influence 
analogue. M. Saigey (1), à qui nous empruntons ces dé- 
tails, pense que pour faire de bonnes lignes souterraines 
avec le bitume, il serait nécessaire de satisfaire aux con- 
ditions suivantes : 

1* Ne pas trop multiplier le nombre des fils contenus 
dans un même bloc. 

2* Séparer les flls les uns des autres et de la surface du 
bloc par un intervalle minimum de 27 millimètres. 

3° Entourer les flls d'une enveloppe de coton pour 
mieux les isoler les uns des autres et du sol. 

/i° Dans les terrains calcaires, rejeter les matériaux 
extraits de la fouille, et emprunter des terres fraîches pour 
établir le lit des blocs et remblayer. 

5" Exiger que, dans le voisinage des lignes télégra- 

(1) Annales télégraphiques y 1859, t. H, p. 5. 
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phiques, les conduites de gaz soient entourées d'un tuyau 
de poterie, de*sorte qu'en cas de fuite, les infiltrations 
dans la terre ne se fassent qu'à une distance convenable. 
A ces conditions, ajoute M. Saigey, on obtiendrait de 
bonnes lignes souterraines, en utilisant les précieuses qua- 
lités du mastic de bitume. 

On a établi aussi à Paris des lignes souterraines avec 
des cables composés de 5 fils de cuivre protégés extérieu- 
rement par un tube de plomb. — Dans le premier essai, 
fait en 1858, chaque fil, de 1"»™,25 de diamètre, fut re- 
couvert de deux couches de gutta-percha ayant chacune 
Qmm Q5 d^épaisseur, et enveloppé d'un ruban de coton 
goudronné. Les cinq fils, tordus en spirale, furent en- 
tourés d'un double ruban de coton goudronné et intro- 
duits dans un tube de plomb de !"*•", 25 d'épaisseur et de 
12 millimètres de diamètre. Le câble ainsi protégé fut 
déposé au fond d'une tranchée, sur un lit de sable ou de 
terre tamisée, et recouvert de terre fine. — Cette ligne, 
qui rejie le Ministère de Tintérieur à la gare Montpar- 
nasse, à l'Observatoire, au Sénat, aux chemins de fer 
d'Orléans et de Lyon, n'a pas donné des résultats très 
satisfaisants. Des pertes notables se sont déclarées et ont 
paralysé plusieurs fils ; mais il ne s'est établi aucune com- 
munication entre les divers conducteurs d'un même 
câble. — Quelques améliorations de détail ont été ap- 
portées à la construction de ces câbles. On a remplacé le 
fil unique par une cordelette composée de quatre torons 
enroulés en spirale et ayant chacun un demi-millimètre 
de diamètre; en cas de rupture, il y a lieu d'espérer que les 
quatre brins ne rompront pas et que la communication 
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restera établie. On a aussi augmenté l'épaisseur des deux 
couches de gutta-percha, de façon que chaque fil recou- 
vert a 5 raillimètres de diamètre. 

Nous empruntons à M. Saigey (1) les détails suivants 
sur une nouvelle ligne souterraine avec câble, établie à 
Dijon dans le courant de 1859. Chacun des fils est formé 
de quatre brins de cuivre rouge, de 0"",50 de diamètre, 
tordus ensemble. Puis il est recouvert de deux couches 
successives de gutta-percha de façon à atteindre 5 milli- 
mètres de diamètre, et entouré d'un guipage de coton 
goudronné. Ces fils sont ensuite tordus en spirale ; le câble 
est garni d'un ruban goudronné, et enfin d'un guipage 
noir et non goudronné. Avant de recevoir le goudron, 
les rubans et les enveloppes de coton sont injectés au 
sulfate de cuivre. — Ces câbles, dépourvus de tube mé- 
tallique, sont encastrés dans des blocs \ie ciment qui 
agissent moins comme substance isolante que comme 
moyen de protection. 

Dans les tunnels, l'air est habituellement très humide. 
Pour s'opposer aux déperditions d'électricité, on em- 
ployait autrefois des fils recouverts de gutta-percha. Mais, 
dans ces conditions, la gutta-percha se détériorait très ra- 
pidement, eten très peu de temps l'isolement cessait d'être 
suffisant. Aujourd'hui, on établit la communication sous 
les tunnels au moyen de câbles déposés et retenus par des 
brides de tôle sur des linteaux de hêtre injectés et fixés 
contre la voûte à 2°', 50 de hauteur, au moyen de clous 
galvanisés. A l'entrée et à la sortie des tunnels, le câble 

(1) Loc, cil.f p. 20. 
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s*épanouit, et chaque fil recouvert de ses enveloppes par- 
ticulières vient s'attacher à un support-cloche d'arrêt fixé 
à un potelet* 



Lignes foiii*inariBef. 

Dans rinde, en 1839, le docteur O'Shaughnessy établit 
une communication électrique d'une rive à l'autre de 
l'Hovgly, au moyen d'un fil métallique isolé et immergé 
dans le fleuve. En 1840, M. Wheatstone proposa d'établir 
une communication de même nature entre les rives op- 
posées des grands détroits. Dix ans s'écoulèrentavant la 
réalisation de ce beau projet. Le 28 août 1850, M. Jacques 
Brett posa la première ligne sous-marine, et relia télégra- 
phiquement Douvres au cap Grinez au moyen d'un fil de 
cuivre recouvert d'une simple enveloppe de gutta-percha. 
Ce premier câble n'avait pas assez de solidité pour résister 
aux agitations de la mer, et fut rompu au bout de quel- 
ques jours. Mais la possibilité de la transmission du cou- 
rant à travers les mers était expérimentalement démon- 
trée ; pour assurer la correspondance, il ne s'agissait plus 
que de modifier la construction du câble et de le protéger 
contre les causes extérieures de destruction. Le 26 oc- 
tobre 1851, une communication électrique définitive ftit 
établie entre Douvres, et Calais, au moyen d'un câble dé- 
posé au fond de la mer. Depuis cette époque, les lignes 
sous-marines se sont beaucoup multipliées : l'Angleterre 
communique avec l'Irlande et plusieurs points du conti- 
nent ; l'Europe est reliée à l'Afrique par une ligne télé- 

2 
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graphique sous-marine composée de trois càWes, dont Tun 
s*étend de la Spezzia à la Corse, le second de la Corse à 
la Sardaigne, le troisième delà Sardaigne à Bône ; de nom- 
breuses communications de même nature existent à tra- 
versas mers du Nord, des Indeset de rAmériqué. Pendant 
Texpédition de Crimée, un câble de 640 kilomètres de 
longueur faisait communiquer Balaklava et Varna à travers 
la mer Noire. En juillet et août 1858, l'Europe fut reliée 
télégraphiquement au nouveau monde; un câble de 
/!iOOO kilomètres de longueur fut établi entre Tlrlande 
et Terre-Neuve par 'des profondeurs de 5000 mètres. Un 
instant on put croire que cette gigantesque opération 
avait complètement réussi; malheureusement les espé- 
rances conçues ne tardèrent pas à s'évanouir. Nous au- 
rons à examiner plus tard la question de savoir si le mode 
de propagation de l'électricité dans des câbles qui font 
l'office de condensateurs n'oppose pas des obstacles in- 
surmontables à l'établissement d'une correspondance di- 
recte entre des contrées séparées par des distances aussi 
considérables. 

L'établissement d'une ligne sous-marine est toujours 
une opération difficile et très pénible, dont l'insuccès 
occasionne nécessairement une perte considérable de ca- 
pitaux. Des hommes d'un très grand mérite se sont beau* 
coup occupés de la question du meilleur mode d'immer- 
sion à adopte!". Nous n'avons pas ici à entrer dans cette 
intéressante discussion ; nous devons nous contenter de 
dontier quelques détails sur la composition des câbles 
sous-marins, 
bans le principe, on employait exclusivement pour 
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conducteurs des fils de cuivre de l""»,50à 2 luillimètres de 
diamètre ; depuis quelque temps on leur préfère généra- 
lement des cordelettes de 2 millimètres de diamètre, com- 
posées de trois, quatre, cinq et même sept fils très fins 
enroulés en spirale. Lorsque le conducteur supporte acci- 
dentellement des tractions capables de rompre les corde- 
lettes, il y a chance pour qu'au moins un de ses fils com- 
posants reste intact et maintienne la communication élec- 
trique; sous ce rapport, cette nouvelle disposition est 
bonne. Fil ou cordelette, chaque conducteur doit être 
recouvert d'une enveloppe isolante de gutta-percha de 
3 à 4 millimètres d'épaisseur. La gutta-percha doit être 
appliquée en deux ou trois couches distinctes pour mieux 
assurer l'isolement ; il est probable, en effet, que les ger- 
çures de l'enveloppe isolante, si elles viennent à se pro- 
duire accidentellement, n'occuperont pas des points exac- 
tement correspondants sur les, pouches superposées. Les 
conducteurs sont ensuite entourés d'une couche de filin 
goudronné d'épaisseur variable. Le tout est enfin recou- 
vert d'une enveloppe protectricp entièrement métallique, 
composée de fils de fer galvanisés enroulés en hélice. Mal- 
gré leur grande foi'ce de résistance, ces câbles sont assez 
souples pour qu'on puisse les manier facilement, les lover 
sur le pont d'un navire et les enrouler sur des tambours. 
Déposés au fond des mers, ils suivent les accidents de 
configuration du sol, et ne tardent pas à se recouvrir 
de couches de sable et de coquillages qui protègent leur 
enveloppe métallique contre l'action de l'eau. 

La figure 8 représente le gros câble sous-marin tendu 
en 1851 entre Douvres et Calais. On voit au centre les 
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quatre fils de cuivre recouverts degutta-percha qui servent 
à la correspondance électrique ; ils sont entourés de toutes 
parts d'une couche épaisse de filin goudronné. L'enve- 
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Fig. 8. F ig. 9. 

loppe métallique protectrice se compose de dix très gros 
fils de fer galvanisés. Ce câble a l\\ kilomètres de longueur ; 
il pèse /i/i20 kilogrammes par kilomètre. 

La figure 9 représente un câble beaucoup plus long et 
beaucoup plus léger, qui établit la communication entre 
TAngleterre et Tlrlande. Il ne contient qu'un fil conduc- 
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teur placé au centre; son enveloppe prolectrice se 
compose de douze fils de fer galvanisés moins gros que 
ceux du câble de Calais. Sa longueur totale est de 
113 kilomètres, et son poids de 631 kilogran^mes par kilo- 
mètre. 

On a établi des câbles sous-marins qui contiennent (rois, 
quatre, cinq et mémejusqu'à six conducteurs, dans le but 
de rendre la correspondance électrique plus rapide. Ces 
câbles à fils multiples présentent de grands inconvénients ; 
leur volume et leur poids les rendent très peu maniables, 
et compliquent beaucoup l'opération déjà si pénible et si 
délicate de la pose; il arrive souvent que, pendant la pose 
de ces câbles, les conducteurs intérieurs se déplacent, 
quelques-uns se rapprochent trop de Tarmature exté- 
rieure, et sont, par cela même, mis hors de service ; ajou- 
tons enfin que le passage du courant dans Tun des fils 
développe dans les fils voisins des courants d'induction 
qui gênent la transmission. On admet aujourd'hui que, 
dans la télégraphie sous-marine, on ne doit employer que 
des câbles à un fil, sauf à relier les deux points extrêmes 
par deux ou plusieurs câbles indépendants, si l'activité de 
la correspondance l'exige. 

Dans les mers peu profondes, les câbles sont exposés 
aux atteintes des ancres. Ces accidents se sont présentés 
quelquefois dans la Manche, et si des câbles ont résisté 
grâce à la puissance de leurs armatures métalliques, on a 
néanmoins eu à déplorer quelques ruptures. Pendant les 
grandes tempêtes, les violentes agitations de la surface se 
communiquent quelquefois à une assez grande profon- 
deur pour atteindre les câbles et déterminer leur frotte- 

2. 
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ment contre des crêtes de rochers. Dans ces circon- 
stances, les armatures métalliques s'usent rapidement, et 
les enveloppes organiques, mises à nu, cèdent à leur tour : 
les tempêtes du mois de janvier 1857 furent assez vio- 
lentes pour déterminer la rupture de tous les câbles qui 
reliaient l'Angleterre au continent. En présence de ces 
faits, tout le monde s'accorde à reconnaître que, dans le 
voisinage des côtes, par les profondeurs qui ne dé- 
passent pas /4OO mètres, et plus généralement dans tous 
les parages où les navires peuvent laisser traîner ïeurs 
ancres sur le fond de la mer^ il y a grand avantage et 
même nécessité absolue à envelopper les cables sous- 
marins d'épaisses armatures métalliques. 

Dans les mers profondes, le but principal et presque 
exclusif de l'armature métallique extérieure est de s'op- 
poser à la rupture du câble pendant l'opération de la 
pose. Une fois parvenu au fond, le câble, appuyé sur le 
sol à l'abri de l'atteinte des corps extérieurs, des agita- 
tions superficielles produites par les plus violentes tem-. 
pétes, n'est plus exposé à des causes accidentelles de rup- 
ture. — Ajoutons enfin que l'enveloppe de gutta-percha, 
en raison de son inaltérabilité dans l'eau de la mer, suffit 
à elle seule pour assurer l'isolement du fil conducteur. 
D'un autre côté, les armatures métalliques épaisses ont de 
graves inconvénients ; en rendant le câble moins souple 
et moins maniable, en augmentant considérablement son 
poids, elles ajoutent de nouvelles et très grandes difiS- 
cultes à celles dont l'opération de la pose est toujours 
inévitablement entourée. Telles sont les principales rai- 
sons qui ont décidé les ingénieurs à diminuer considéra- 
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blement l'épaisseur des armatures des câbles destinés à 
la traversée des mers profondes. 

Le poids spécifique du cylindre intérieur du câble, fil 
de cuivre, gutta-percha et filin goudronné, est très peu 
supérieur à celui de Teau de mer. Lorsque le câble est 
immergé, le poids de la partie floltante dépend donc 
presque exclusivement du poids de son armature exté- 
rieure. Mais, toutes choses égales d'ailleurs, pendant Topé- 
ration de la pose, la traction est proportionnelle au 
poids du câble, et, par suite, diminue à peu près 
proportionnellement à la section des fils de Tarma- 
ture. D'un autre côté, le nombre de millimètres carrés 
sur lesquels la charge est répartie diminuant proportion- 
nellement à la section des fils, il en résulte que la résis- 
tance à la rupture n'est pas très notablement influencée 
par l'épaisseur de l'armature, et que, sous ce dernier 
rapport, tous les câbles, lourds ou légers, sont sensible- 
ment dans les mêmes conditions. Mais les câbles légers 
sont plus souples, plus maniables, causent moins d'en- 
combrement sur les bâtiments et coûtent moins cher; de 
plus, la traction supportée pendant l'opération de la pose 
étant moindre, il devient plus facile de rendre l'émis- 
sion régulière, et d'éviter les dérangements qui sont 
souvent la cause de ruptures irrémédiables. C'est donc 
avec raison qu'on a généralement adopté des arma- 
tures peu épaisses pour les câbles destinés aux mers pro- 
fondes. 

Ainsi , pour la communication électrique établie en 
1857 entre la côte d'Afrique et la Sardaigne, on s'est servi 
d'un câble à quatre conducteurs de cuivre, dont l'arma- 



32 LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE. 

ture extérieure est composée de dix-huit fils de fer gal- 
vanisés de trois millimètres de diamètre. Dans les faibles 
profondeurs, dans le voisinage des côtes, Tarmature, 
plus lourde et plus résistante, se compose de douze fils de 
fer galvanisés de cinq millimètres de diamètre. Le dia- 
mètre total est de 20 millimètres pour la partie légère, et 
de24 millimètres pour la partie lourde du câble.— Lecâble 
transatlantique à un fil était encore plus léger ; il avait 
seulement 15 millimètres de diamètre total, et son arma- 
ture extérieure se composait de dix-huit torons formés 
chacun de sept fils de fer galvanisés de 0""\75 de dia- 
mètre et tordus en hélice. Il était d'ailleurs relié à la côte 
par un câble à armature épaisse et résistante. 

Dans son travail sur la télégraphie sous-marine, M. De- 
lamarche (1) pense que, pour le trajet des mers pro- 
fondes, il y aurait avantage à employer des armatures 
encore plus légères. Il conseille de les former avec des 
fils de fer galvanisés d'environ un millimètre de diamètre. 
Les fils devraient être modérément recuits, afin de leur 
communiquer une souplesse convenable et leur conserver 
en même temps une plus grande résistance ; le pas de 
rbélice devrait être d'environ 25 centimètres. 

MM. Breton et de Rochas (2) ont publié un travail très 
remarquable sur la théorie mécanique des télégraphes 
sous-marins. Après avoir analysé et discuté toutes les con- 
ditions mécaniques du problème de la communication 
,électrique à travers les grandes masses d'eau, ils ont 



(\) Éléments de télégraphie sous-marine, Pms y 1858. 
(2) Annales télégraphiques y 1859, t. II, p. 445. 
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établi les vrais principes dont on ne doit jamais s*écarter, 
tant dans le tracé des lignes télégi*aphiques sous-marines 
que dans la pose des câbles. Il n'est pas de notre sujet 
d'entrer dans les détails du mode d'immersion, mais 
nous devons rapporter textuellement un passage du mé- 
moire de MM. Breton et de Rochas, o>onsacré à Texamen 
du rôle de Tarmature extérieure et des règles à suivre 
dans la construction des câbles. 

« Près de la surface, Vagitation causée parles vents et les 
» marées tend à les déplacer (les câbles) irrégulièrement; 
» au-dessous du niveau où ces agitations cessent de se 
» faire sentir, les fils sont exposés à être accrochés par 
» les ancres à la traîne. Ainsi, jusqu'à la limite où ces 
» dangers pourront s'étendre, il faut que les fils soient 
» revêtus d'une armature capable de résister aux chocs, 
» à certains frottements; en un mot, aux accidents de 
» tout^ nature qui peuvent les atteindre. 

» Mais, au-dessous des profondeurs où ces dangers ne 
» sont plus à craindre, l'armature extérieure devient inu- 
» tile; en outre elle devient nuisible par son poids, parce 
» qu'elle ne peut résister à l'extension d'une manière 
» efficace. En effet, pour qu'elle résistât efficacement, il 
» faudrait qu'elle fût faite de manière à ne pas s'allonger 
» plus facilement que le fil intérieur. Celui-ci, placé exac- 
» tement dans l'axe du câble, ne peut s'allonger qu'au- 
» tant que la substance même du métal cède à l'extension ; 
» au contraire, les fils cordés qui forment l'armature 
» extérieure peuvent céder à l'allongement par une simple 
» diminution de courbure des courbes qu'ils forment les 
» uns autour des autres et tous ensemble autour du fil 
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)) intéFieur, sans que la longueur réelle de chaque courbe 
» soit alléréa Si donc on tire par les deux bouts un câble 
» télégraphique pareil à ceux qu'on a employés jusqu'à 
» présent, et si Ton augmente la tension de plus en plus, 
» on parviendra nécessairement à rompre le fil intérieur 
» qui sert de conducteur, lorsque l'armature extérieure 
» sera encore à peine tendue. Gellç-ci ne fait alors qn'a- 
» jouter à la charge que doit supporter seule la cohésion 
» du fil intérieur, et diminue par conséquent la limite 
» des profondeurs où la pose est possible. Il faut donc 
» supprimer l'armature dès qu'elle n'est plus absolument 
» nécessaire. 

» Mais cette suppression elle-même ne suffit pas pour 
» franchir les grandes profondeurs : il faut encore alors 
» alléger le fil, et pour cela le revêtir d'enveloppes volu- 
» mineuses, moins pesantes que l'eau. La charge du fil 
» diminuera ainsi en proportion du volume de l'enve- 
» loppe. Moyennant cette condition , le fil lui-même 
» pourra résister efficacement à la rupture par extension 
» jusqu'à des profondeurs pour lesquelles le calcul n'in- 
» dique pas de limites. ^ 

» On peut résumer ce qui précède en disant que : 

» La limite des petites et des grandes profondeurs est 
» la profondeur la plus grande où les navires puissent 
» traîner leurs ancres. 

» Les fils télégraphiques sous-marins doivent être isolés 
» et armés dans les petites profondeurs ; 

» Ils doivent être allégés et non armes dans les grandes 
» profondeurs. 

» La condition d'un allégement suffisant suivant la 
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» profondeur embrassera surabondamment celle de l'iso- 
» lement électrique. » 

Pour proscrire d'une manière absolue les armalures 
dans les mers profondes, Mi\I. Breton et de Rochas sont 
partis de ce principe, que Tenveloppe extérieure de fils 
métalliques ne résiste pas à l'extension d'une manière effi- 
cace. Cette manière de voir est en contradiction manifeste 
avec les résultats d'expériences tentées par l'administra- 
tion française. Dans des câbles armés soumis à des trac- 
tions brusques assez violentes pour rompre l'armature 
extérieure, on a constaté que le fil de cuivre intérieur 
restait intact, ou du moins ne subissait qu'un simple 
allongement Ces essais tendent à démontrer que, pen- 
dant l'opération de la pose des câbles, le pas de l'hélice 
des fils cordés extérieurement ne s'allonge pas, et que 
l'armçiture résiste comme le ferait un tube métallique 
d'enveloppe. En conséquence, l'administration française 
s'est décidée à conserver, dans tous les cas, Tannature 
extérieure» sauf à la rendre assez légère dans les mers 
profondes, pour que l'opération de la pose reste prati- 
cable. 

He la terre employée eomme conducteur. 

Deux postes télégraphiques sont toujours reliés par une 
série non interrompue de conducteurs; du pôle positif 
de la pile du poste qui expédie la dépêche part un fll 
métallique qui aboutit au récepteur du poste correspon- 
dant. Mais, pour que la transmission s'effectue, il n'est 
pas nécessaire d^établir sur la ligne un second fil, fil de 
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retour, destiné à ramener le courant du récepteur du 
second poste au pôle négatif de la pile du premier. En 
1837, M. Steinheil montra que ce fil de retour peut être 
remplacé avec avantage par la terre (1). A cette époque, 
il établit à Munich un télégraphe électrique entre son 
observatoire, à la Lerchenstrasse, et l'observatoire royal, 
à Bogenhausen : la distance de ces deux stations extrêmes 
est de 13 kilomètres. La communication était établie par 
un seul lil métallique ; une extrémité de ce fil était fixée à 
Tun des pôles de Vélectromoteur ; l'autre extrémité du fil 
et le second pôle de Télectromoteur étaient en commu- 
nication avec deux plaques de cuivre enfoncées en terre. 
« Quoique la terre ne soit que peu douée de la faculté 
» conductrice en comparaison de celle des métaux, dit 
» M. Steinheil, le courant galvanique traverse la dis- 
» lance dont il vient d'être parlé avec une résistance 
» d'autant plus petite qu'on augmente davantage la sur- 
» face des plaques enterrées. » 

Depuis cette époque, cette question a été étudiée par 
MM. Gooke, Bain, Matteucci, Magrini, Bréguet, etc., etc. 
Les résultats de toutes ces recherches montrent que la 
résistance de la terre est très faible, et que, sur les longues 
lignes télégraphiques, il y a grand avantage à suivre la 
méthode de M. Steinheil. 

Les propriétés bien connues des piles vol laïques four- 
nissent une explication simple et complète du rôle de la 
terre dans celle circonstance. — Supposons une pile ou- 
verte et isolée; pour que l'équilibre existe, les tensions de 

(1) Comptes rendus de l'Acad, des sciences, 1838, t. VU, p. 590. 
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ses extrémités doivent être égales et de signes contraires. 
Si nous mettons chacun des pôles en contact avec une 
sphère conductrice isolée, l'expérience démontre que, 
quel que soit le volume de ces sphères égales, chacune 
d'elles se met en équilibre de tension avec l'extrémité 
correspondante de l'électromoteur, dont elles deviennent 
les véritables surfaces polaires. Nécessairement alors il 
s'accomplit dans l'intérieur de la pile un travail généra- 
teur du flux d'électricité nécessaire pour opérer la charge 
de chacune des sphères. Les mouvements électriques 
s'exécutent avec une si grande vitesse, qu'avec des sphères 
d'un volume ordinaire, la charge parait se faire instanta- 
nément, et le flux électrique n'exerce aucune influence 
appréciable sur les appareils les plus délicats. Agrandis- 
sons par la pensée le diamètre de ces sphères ; la quan- 
tité d'électricité et le temps nécessaires pour opérer leur 
charge augmenteront avec leur étendue. Nous pou- 
vons donc les concevoir d'un volume assez considé- 
rable pour que le mouvement électrique dirigé de la pile 
vers chacune d'elles ait une durée finie ; alors évidem- 
ment le flux électrique, quoique momentané, agira d'une 
manière sensible sur l'aiguille d'un galvanomètre placé 
sur son trajet. D'ailleurs la durée de la déviation de l'ai- 
guille traduira la durée du flux d'électricité et augmentera 
en même temps que l'étendue des sphères additionnelles, 
puisque dans tous les cas elles doivent acquérir des ten- 
sions égales à celles des extrémités de la pile avant que les 
communications soient établies. Ces considérations, con- 
séquences rigoureuses de la théorie de la pile voltaïque, 
nous conduisent à la conclusion suivante : 

3 
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Si Ton met chacune des extrémités d'une pile isolée en 
communication avec un conducteur isolé dont le volume 
puisse être considéré comme infini par rapport à celui 
de rélectromoteur, le pôle cuivre fournira un véritable 
courant d'électricité positive, et le pôle zinc un courant 
d'électricité négative, qui dureront jusqu'à l'entier épuise- 
ment des métaux et des liquides actifs en présence ; tout 
se passera comme si la pile était fermée par un conduc- 
teur continu réunissant ses deux extrémités. 




Hg.|!n. 

Nous devons à M. Guillemin (1) une expérience fort 
ingénieuse, qui est une démonstration directe du prin- 
cipe précédent. — Soient (fig. 10) P une pile bien isolée, 
et G un condensateur isolé. Entre les deux on place un 



(1) Comptes rendus de l'Acad. des sciences^ 1849, t. XXIX, p. 521. 
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interrupteur à deux roues R, R', portées sur le même 
axe. Les lames métalliques fixées sur les jantes ont le 
même nombre de dents également espacées et dispo- 
sées de manière que les intervalles d'interruption alter- 
nent d'une roue à Tautre. La garniture intérieure du con- 
densateur G communique avec les ressorts v, xf par les 
fils Cy d; la garniture extérieure, avec le ressort r' par le 
fil f et d'une manière permanente avec le pôle négatif de 
la pile par le fil e; enfin le pôle positif de la pile commu- 
nique avec le ressort r par le fil b ô, sur le trajet duquel 
est placé un galvanomètre G. 

Quand l'interrupteur est en mouvement, la garniture 
intérieure du condensateur communique avec le pôle po- 
sitif de la pile toutes les fois que le ressort r porte sur une 
dent métallique ; mais alors r' est sur un espace isolant, et 
les deux gîlrnitures sont isolées l'une de l'autre. Au con- 
traire, quand r est sur un espace isolant, r' est sur une 
dent métallique; alors la garniture intérieure est isolée 
du pôle positif de la pile, mais elle communique librement 
avec la garniture extérieure à travers la roue R'. Il en 
résulte que, pendant la rotation de l'interrupteur, le con- 
densateur G est alternativement chargé quand r porte sur 
une dent métallique, et déchargé quand r' appuie sur 
une dent métallique. 

Bien qu'avec cette disposition, la pile ne soit jamais fer- 
mée, puisque la lame isolanteducondensateur est toujours 
placée entre les extrémités des fils polaires, néanmoins, 
quand on imprime à l'interrupteur un mouvement rapide 
de rotation, l'aiguille du galvanomètre G est influencée et 
traduit le passage d'un courant dirigé du pôle positif de 
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l'électromoteur à la garniture intérieure du condensa- 
teur. La déviation de l'aiguille augmente avec la vitesse 
de rotation; dans les expériences de M. Guillerain, elle a 
atteint 40 degrés. Pour obtenir le maximum d'effet, il faut 
conserver certains rapports entre l'étendue des garni- 
tures du condensateur et les dimensions des couples de 
la pile. Quel que soit le fil sur le trajet duquel on place 
le galvanomètre , qu'on l'intercale dans le circuit de 
charge ô, c, e, ou dans le circuit de décharge rf, /*, la dé- 
viation de l'aiguille est la même pour une même vitesse 
de l'interrupteur, et le sens de cette déviation est tel que 
la disposition de l'expérience permet de le prévoir. 

Tant que l'interrupteur est en mouvement, le circuit 
de charge é, c, e^ et le circuit de décharge d, /*, sont tra- 
versés par une série de flux instantanés d'électricité qui 
agissent sur l'aiguille du galvanomètre, et qui, lorsque la 
rotation est assez rapide, produisent l'effet de courants 
continus. — Les garnitures du condensateur, alternati- 
vement et très rapidement chargées et déchargées, jouent 
le rôle de conducteurs isolés d'étendue infinie^ mis en 
communication, l'un avec le pôle positif, l'autre avec le 
pôle négatif de la pile. 

Chaque fois que le condensateur est chargé, un flux 
d'électricité marche du pôle positif de la pile à sa garni- 
ture intérieure ; mais avec des appareils de dimensions 
ordinaires, ce flux unique n'est pas suffisant pour vaincre 
le moment d'inertie de l'aiguille aimantée, et le galvano- 
mètre n'accuse pas son passage. Avec des condensateurs 
de très grandes dimensions, le flux d'électricité nécessaire 
pour la charge agit d'une manière marquée sur l'aiguille 
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du galvanomètre; nous avons dit ailleurs (i) comment 
M. Faraday, expérimentant sur un câble qui représentait 
un condensateur à garniture intérieure de 800 mètres 
carrés de surface, a montré que la charge électrique tie 
ce câble exige assez d'électricité et assez de temps pour 
produire un courant capable d'imprimer une forte dévia- 
tion à Taiguille du galvanomètre. 

Supposons maintenant que l'extrémité d'un fil télégra- 
phique étant reliée au pôle positif d'une pile, l'autre extré- 
mité du fil et le pôle négatif de l'électromoteur communi- 
quentavec desplaques métalliques^ de véritables électrodes, 
enfoncées en terre. L'électricité positive transmise par le 
fil télégraphique et la négative du pôle zinc de la pile pas- 
sent de ces plaques métalliques aux couches adjacentes 
du sol, et se difllisent instantanément dans toutes les di- 
rections, sans produire autour d'elles un état de tension 
appréciable. Il n'est donc pas exact de dire que le cou- 
rant, après avoir traversé le fil télégraphique, est ramené 
à la pile par la terre agissant comme un conducteyr or- 
dinaire. Cette opinion ne serait soutenable que dans le 
cas où les points de contact des fils polaires avec le sol 
sont à très faible distance ; mais quand ces points de con- 
tact sont séparés par un grand nombre de kilomètres, 
les couches terrestres jouent réellement, par rapport aux 
pôles de l'électromoteur, le rôle de conducteurs de sur- 
face infinie qui absorbent l'électricité à mesure qu'elle est 
produite, maintiennent à zéro la tension des points des 
conducteurs qu'elles touchent, et permettent à la pile de 

(I) Traité d'électricité, t. II, p. 84. 
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fonctionner jusqu'à rentier épuisement des métaux et des 
liquides actifs en présence. — La terre oppose ainsi à la pro- 
pagation du courant deux espèces de résistances : Tune 
passive^ la résistance à la diffusion^ dont la valeur dépend 
de la nature du terrain et de retendue des surfaces de 
contact; l'autre active^ due à la polarisation des élec- 
trodes, suite inévitable de la décomposition des li(|uides 
dont le sol est imbibé. La somme de ces deux résistances, 
ou la résistance totale de la terre, varie nécessairement 
en sens inverse de retendue des plaques métalliques en- 
fouies et de la conductibilité des couches environnantes, 
mais, pour une surface invariable de ces plaques et pour 
un sol de nature donnée, elle conserve évidemment une 
valeur constante et indépendante de la longueur de la ligne 
télégraphique. Ajoutons d'ailleurs que, quand les commu- 
nications sont bien établies dans un terrain humide, ou 
mieux encore dans un cours d'eau naturel, la diffusion 
s'opère avec une extrême facilité, et la résistance de la 
terre est toujours très faible en comparaison de celle 
d'une ligne télégraphique d'-une certaine longueur. 

Cependant, quelque minime qu'elle soit, l'expérience 
prouve que, sur les lignes de peu d'étendue, la résistance 
de la terre a une valeur sensible et appréciable. Mais, 
comme sa valeur reste constante, son influence doit di- 
minuer à mesure que le circuit électro-dynamique s'al- 
longe, et devient négligeable quand la distance des postes 
correspondants s'élève à une centaine de kilomètres. A 
l'appui de cette proposition, nous ne saurions mieux faire 
que de citer les résultats de trois séries d'expériences exé- 
cutées par M. Matteucci sur des lignes télégraphiques bien 
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isolées (l). Les communications avec le sol étaient éta- 
blies par de larges électrodes plongées dans Teau de puits 
creusés à 8 ou 10 mètres de profondeur. La pile était 
alternativement fermée par un circuit entièrement mé^ 
tallique et par un circuit mixte dans lequel le fil de retour 
était remplacé par la terre; l'intensité du courant était 
exactement mesurée dans chaque cas. 

Première série d'expériences, — Les postes correspon- 
dants étaient à environ 20 kilomètres Tun de Tautre; le 
circuit complet, aller et retour, avait 60 396 mètres de 
longueur. La moyenne de sept couples d'expériences com- 
paratives montre que le rapport des intensités du courant 
dans le circuit mixte et dans le circuit entièrement mé-^ 
tallique était 1,822. 

Deuxième série d'expériences, — Les deux postes cor- 
respondants étaient séparés par une distance d'environ 
47 kilomètres ; le circuit complet, aller et retour, avait 
94 373 mètres de longueur. La moyenne de huit couples 
d'expériences comparatives montre que le rapport des 
intensités du courant dans le circuit mixte et dans le 
circuit entièrement métallique était 1,884. 

Troisième série d'expériences. — Les deux postes corres- 
pondants étaient à environ 77 kilomètres l'un de l'autre; 
le circuit complet, aller et retour, avait 155 203 mètres 
de longueur. La moyenne de six couples d'expériences 
comparatives montre que le rapport des intensités du 
courant dans le circuit mixte et dans le circuit entière- 
ment métallique était 1,924. 

(1) Ann. de phys, et de chim,, 3« sér., 185i, t. XXXII, p. 269. • 
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Ainsi il demeure établi que, sur les longues lignes et 
lorsque les communications avec le sol sont bien établies, 
la substitution de la terre au fil de retour a pour effet de 
doubler sensiblement l'intensité du courant. En faisant 
entrer la terre pour moitié dans le circuit électro-dyna- 
mique, on n'économise pas seulement la moitié du fil 
métallique qu'exigerait un circuit entièrement métal- 
lique, on se donne en outre la possibilité de transmettre, 
avec une pile donnée, un courant de même intensité à 
une distance double. 11 ne faut donc pas s'étonner si 
l'emploi de la terre comme conducteur est aujourd'hui 
universellement adopté dans la télégraphie électrique. 

Mais les résultats sont loin d'être aussi satisfaisants 
lorsqu'on met les extrémités du fil de la ligne en commu- 
nication avec la surface du sol, ou avec des portions de 
terrain dépourvues d'humidité et dont la conductibilité 
est très faible. Dans ce cas, la résistance à la diffusion 
devient très considérable, et les expériences de M. Mat- 
teucci (1) montrent que, selon la distance des postes cor- 
respondants, le rapport des intensités du courant dans 
le circuit mixte et dans le circuit entièrement métal- 
lique peut s'abaisser à 1,79, à 1,70, et même à 1,23; la 
valeur la plus faible de ce rapport correspondant toujours 
aux deux postes les moins éloignés l'un de l'autre. Les 
communications des extrémités de la ligne avec le sol ne 
sauraient donc être établies avec trop de soin. On con- 
seille avec raison de terminer les fils de terre par de 
larges plaques métalliques plongées dans des puits, ou 

(I) Loc. ciLy p. 275, 
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mieux encore dans des cours d'eau naturels. Si les loca- 
lités ne permettent pas de réaliser ces conditions, il est 
convenable de creuser, dans des terrains humides, des 
trous profonds destinés à recevoir les électrodes. Les 
tuyaux de conduite du gaz de Téclairage et les rails des 
chemins de fer, en raison de leur grande étendue, sont 
quelquefois utilisés avec avantage pour établir de bonnes 
communications des lignes télégraphiques avec la terre. 

ileetromolenrt. 

Les courants d'induction peuvent, aussi bien que les 
courants voltaïques, suffire à tous les besoins de la télé- 
graphie électrique. Nous ne nous occuperons ici que des 
piles électriques; nous décrirons plus tard les machines 
d'induction, à propos des appareils télégraphiques qui 
entretiennent la correspondance au moyen de courants 
induits lancés sur la ligne. 

Plie angiaiM. — En Angleterre, le service des lignes 
télégraphiques se fait au moyen de piles de sable. Une 
auge dé bois est divisée, au moyen de cloisons d*ardoise, 
en compartiments remplisde sablesiliceux imprégné d'une 
solution faible de chlorhydrate d'ammoniaque ou d'eau 
légèrement acidulée avec de l'acide sulfurique. On place 
dans chaque compartiment une lame de zinc amalgamé 
et une plaque de cuivre ; ces plaques métalliques ont en 
général 112 millimètres de hauteur et 87 millimètres de 
largeur. Ces piles sont d'un entretien facile et peu dispen- 
dieux. Avec lyi liquide actif de faible énergie, les lames 

8. 
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de zinc peuvent servir six à huit mois sans être amalga- 
mées de nouveau. Quand on a soin de laver de temps 
en temps le sable avec de Teau, un bon amalgame peut 
durer dix à douze mois. 

La force électromotrice du couple de la pile anglaise 
est faible, et sa résistance est très considérable. Il en ré- 
sulte q4ie le courant fourni par une pile de sable a peu 
d'intensité. Au fond, la pile de sable n*est qu'une pile de 
Wollaston dans laquelle aucune précaution n'a été prise 
pour se mettre à l'abri de la polarisation des lames mé- 
talliques. Dès lors, si le circuit électro-dynamique reste 
fermé pendant un certain temps, les eiFets de la polarisa- 
tion doivent se faire sentir, et le courant doit éprouver 
un aifeiblissement notable. 

Pile de Bvnsen. — La pile de Bunsen, composée de 
couples dont la force électromotrice est très considérable 
et la résistance très faible, fournit un courant très intense 
et senlble convenir mieux que toute autre à la correspon- 
dance télégraphique. Mais elle est difficile à entretenir; 
en outre, les vapeurs acides qu'elle laisse dégager sont 
assez abondantes pour devenir incommodes et même nui- 
sibles. Ces inconvénients sont assez graves pour qu'on ait 
généralement renoncé à son emploi. Cependant, lorsque 
la correspondance exige un courant d'une très grande 
puissance, on se sert exceptionnellement de la pile de 
Bunsen. 

Pile de Danieii. — En France, le service des lignes 
télégraphiques se fait avec des piles de Daniell. La figure 11 
représente la disposition proposée dès l'origine par M. Bré- 
guet, et généralement adoptée. Chaque couple se compose 
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d'un vase extérieur de verre et d'un cylindre de terre 
poreuse. Le zinc, contourné en cylindre, plonge dans le 
vase de verre; le cuivre, façonné en lame rectangulaire, 




Fig. a. 

plonge dans le vase intérieur de terre poreuse; vers la 
partie supérieure de cette lame de cuivre, représentée à 
part en C, est soudé un disque de cuivre D percé de trous 
et formant diaphragme dans le vase poreux. Ce disque de 
cuivre D sert à supporter des cristaux de sulfate de cuivre. 
Les couples sont réunis par des arcs de cuivre a, a, a. 

Pour charger cette pile, on verse de Teau ordinaire 
dans le vase de verre et dans le cylindre poreux de chaque 
couple, et l'on dépose des cristaux de sulfate de cuivre 
sur chacun des diaphragmes métalliques D. Au hout d'une 
heure environ, le liquide du vase poreux est bleu et sa- 
turé de sulfate de cuivre; l'eau dans laquelle baigne le 
zinc contient une faible proportion de sulfate de cuivre 
qui a passé à travers les parois du cylindre poreux : la 
pile est prête à marcher. Du moment que le circuit est 
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fermé, Taction chimique et la circulation d'électricité 
commencent dans chaque couple. Le zinc se substitue au 
cuivre qui se dépose sur la lame de cuivre contenue dans 
le vase poreux, et le sulfate de zinc formé reste en disso- 
lution dans le liquide du vase de verre. Il en résulte qu'en 
très peu de temps, le cuivre de chaque couple est immergé 
dans une dissolution saturée de sulfate de cuivre, et le 
zinc dans une dissolution de sulfate de zinc, à laquelle se 
mêle, par voie de transsudation, une légère proportion de 
sulfaté de cuivre. Les liquides ont alors acquis leur maxi- 
mum de conductibilité, et l'électromoteur est constitué 
dans sa force normale. 

La correspondance télégraphique emploie exclusive- 
ment des courants interrompus sur des circuits générale- 
ment très longs et très résistants. Dans ces conditions, 
une pile de Daniell bien montée peut fournir, pendant 
plusieurs mois, un courant d'une constance remar- 
quable. L'exactitude de cette assertion, constatée par 
l'expérience de tous les jours, est mise hors de doute par 
l'observation suivante, due à M. Bergon (1). Cet habile 
ingénieur établit une pile de 65 éléments sur la ligne de 
Paris à Berlin, qui relaye généralement à Nancy par les 
mauvais temps, et à Coblentz lorsque l'état de l'atmos- 
phère est favorable à l'isolement. La ligne était affectée 
à un service de nuit et constamment occupée. Cette pile, 
sans être entretenue, fit fonctionner normalement les ap- 
pareils pendant deux mois et vingt-trois jours, du 2 7 avril 
au 20 juillet. Dans l'intervalle, M. Bergon mesura fré- 

(I) Annales'jélégraphlques, 1859, t II, p. 151. . 



ELECTROMOTEURS. tl9 

quemment l'intensité du courant, avec une boussole des 
sinus à douze tours de fil, sur le circuit formé par le fil de 
ligne en communication avec la terre à Paris et à Nancy. 
Cette intensité, de 12 degrés le premier jour, de 1/i le se- 
cond, se maintint sans faiblir jusqu'au 2 juillet ; le 20 juil- 
let, date à laquelle son insuffisance se déclara, elle était 
encore de 8 degrés. Quelques cristaux de sulfate de cuivre 
jetés dans les vases poreux suffirent pour rendre à la pile 
toute son énergie. Il est évident qu'en procédant ainsi, 
on aurait pu faire servir cette pile à la correspondance 
télégraphique jusqu'à l'entier épuisement du zinc. 

L'entretien de la pile de Daniell est facile. Il faut avoir 
soin de réparer les pertes de liquide occasionnées par l'éva- 
poration ; on doit aussi remettre de temps en temps des 
cristaux dé sulfate de cuivre sur les diaphragmes des vases 
poreux pour maintenir la saturation du liquide. Parvoie 
de capillarité, il se forme des efflorescences de sulfate de 
zinc et de sulfate de cuivre qui s'élèvent lentement le long 
des parois des vases et des conducteurs métalliques ; il est 
bon de les détacher de temps en temps pour les faire re- 
tomber, les premières «tens les vases de verre, les secondes 
dans les cylindres de terre poreuse. 

L'amalgamation, pour être efficace, doit être souvent 
renouvelée. Pour éviter des manipulations trop nom- 
breuses et les frais occasionnés par la perte de mercure, 
on s'est décidé à employer, dans les piles télégraphiques, 
du zinc du commerça non amalgamé^ contenant toujours 
du fer et du nickel, qui jouent, par rapport au zinc lui- 
même, le rôle de métaux électro-négatifs. Chaque cylindre 
de zinc contient donc les éléments d'un couple local fermé 
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sur lui«méme par le liquide qui le baigue, et une partie 
de rélectricité développée par la dissolution du zinc, 
au lieu de passer sur là ligne, est employée en pure perte 
à entretenir des courants partiels circulant sur place. 
Comme le sulfate de cuivre transsude de la cellule inté- 
rieure dans la cellule extérieure, ces courants partiels 
occasionnent sur les cylindres de zinc des dépôts de cuivre 
qui s'étendent graduellement, restreignent l'étendue de la 
surface active du zinc, et deviennent eux-mêmes les élé- 
ments négatifs de nouveaux couples locaux. On remédie- 
à cet inconvénient en soumettant les éléments du couple 
de Daniell à un nettoyage complet, dès que le dépôt de 
cuivre sur le zinc devient abondant. Dans un poste dont 
le service est actif et bien réglé, ces nettoyages doivent 
être séparés par un intervalle de trente à quarante-cinq 
jours. 

Mais, en outre, les dépôts floconneux de cuivre qui se 
font sur le zinc s'étendent, gagnent les parois des vases 
de terre poreuse, et déterminent dans leur épaisseur des 
incrustations galvanoplastiques de cuivre qui finissent 
par altérer considérablement lejw perméabilité et les 
rendre impropres au service. En moyenne, chaque élé- 
ment Daniell use deux vases poreux par an. 

11 résulte des recherches de M. J. Regnauld et des me- 
sures exécutées par M. Bréguet, que les forces électromo- 
trices des couples de Daniel! et de Bunsen sont dans le 
rapport de 1 à 1,77 ;, d'autre part, l'expérience montre 
que la résistance du couple de Daniell est beaucoup plus 
grande que celle du couple de Bunsen. La substitu- 
tion de la pile de Daniell à la pile de Bunsen dans la télé- 
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graphie électrique n*a donc pu se faire qu'à la condition 
d'augmenter dans une proportion assez considérable, 
d'un tiers environ, le nombre des couples de Télectro- 
moteur. Cet inconvénient est plus que compensé par 
Tabsence de toute émanation nuisible, la facilité de Ten- 
tretien des appareils et la constance remarquable des 
courants. D'ailleurs Texpérience démontre que, dans les 
conditions actuelles d'isolement des fils télégraphiques 
et de sensibilité des appareils, un nombre assez restreint 
de couples de Daniell suffit pour entretenir la coiTespon- 
dance sur les longues lignes. 

Dans les postes télégraphiques, on emploie deux mo- 
dèles de couples de Daniell, qui ne différent que par leurs 
dimensions. La hauteur des yases de verre est de douze à 
quinze centimètres dans les couples de petit modèle, et de 
vingt-cinq centimètres dans les couples de grand modèle. 

Chaque poste a nécessairement à sa disposition une pile 
qui lui sert à expédier des dépêches sur la ligne. Le cou- 
rant, dans ce cas, doit surmonter la résistance toujours 
très grande du fil de la ligne et de la bobine de l'électro - 
aimant du récepteur du poste correspondant. Cette pile, 
affectée à la transmission des dépêches, prend le nom de 
pile de ligne. Elle doit avoir une force électromotrice 
considérable; on la forme en associant en une série 
unique, ou en tension, un grand nombre de couples de 
petit modèle. 

Indépendamment des piles de ligne, on emploie aussi 
des piles destinées à faire le service intérieur des postes, 
et qui prennent le nom de piles locales. Ces derniers 
électromoteurs, qui ne fournissent rien à la ligne et dont 
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le circuit ^est assez court, sont formés d'un petit nombre 
de couples de grand modèle associés en tension. On Se 
sert quelquefois aussi de couples de petit modèle pour 
former les piles locales ; mais, dans ce cas, les éléments 
doivent être associés en quantité^ c'est-à-dire distribués 
en piles partielles d'un petit nombre de couples et com- 
muniquant toutes par leurs pôles de même nom. 

Dans les questions de télégraphie électrique, Vunité de 
résistance adoptée est la résistance d'un fil de fer recuit 
de k millimètres de diamètre et de 1 kilomètre de longueur. 

Les mesures de M. Bréguet montrent que la résistance 
d'un couple de Daniell dont le vase de verre a de 12 à 
15 centimètres de hauteur varie sensiblement avec le 
temps depuis lequel il est monté, et peut être évaluée en 
moyenne à un kilomètre de fil de ligne. En d'autres 
termes, un élément de Daniell de petit modèle oppose au 
passage du courant la même résistance qu'un fil de fer 
recuit de k millimètres de diamètre et d'un kilomètre de 
longueur. La résistance d'une pile d'un nombre quel- 
conque de couples associés en une série unique est donc 
égale à autant de kilomètres de fil de ligne qu'elle con- 
tient d'éléments. 

L'expérience démontre que, pour faire marcher régu- 
lièrement un récepteur, le courant doit avoir assez d'in- 
tensité pour dévier de sept à huit degriés l'aiguille d'une 
boussole des sinus à douze tours de fil placée dans le cir- 
cuit de la ligne. Pour régler la composition d'une pile 
destinée à transmettre sur une ligne quelconque, il suffit 
donc de placer une pareille boussole dans le circuit, et 
d'augmenter le nombre des couples jusqu'à ce que le cou- 
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rant maintienne l'aiguille aimantée à huit degrés de dé- 
viation. 

Sur la ligne de Paris à Strasbourg, en temps ordinaire, 
on correspond normalement avec une pile de Daniell de 
quarante couples. Or, dans tous les appareils télégra- 
phiques français, la résistance de la bobine de Télectro- 
aimant du récepteur est de deux cents kilomètres; d'autre 
part, la distance de Paris à Strasbourg est de cinq cents 
kilomètres. Il résulte de ces données qu'une pile de Da- 
niell de quarante couples suffit pour entretenir un cou- 
rant d'intensité efficace sur une ligne dont la résistance 
totale est de sept cents kilomètres. Si nous appelons E la 
force électromotrice d'un couple de Daniell, et R = l"*''""' 
sa résistance, la formule bien connue de Ohm donne 
pour l'intensité I d'un pareil courant : 



I» *^^ 



40R + 700 



Remplaçant R par sa valeur 1 kilomètre, nous aurons 
pour la valeur de I, en fonction de la force électro-mo- 
trice constante E, 

E 
(1) 1=—-. 

18,5 

Cette valeur de I est l'intensité minimum que doit 
avoir le courant électrique pour que la transmission 
s'effectue régulièrement entre deux postes télégraphi- 
ques en communication. La formule (4) peut servir à 
déterminer le nombre de couples nécessaire pour éta- 
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blir la correspondance sur une ligne de longueur connue. 
En effet, soient : 

n, le nombre de couples de la pile de ligne ; 
r, la résistance du fil de la ligne. 

Puisque la résistance de la bobine de Télectro-aimant 
du récepteur est de dettx cents kilomètres, la résistance 
totale de la ligne sera r + 200, et Vintensité 1' du courant 
sera 

nR + (r + 200) 

Mais, pour que les appareils télégraphiques fonc- 
tionnent régulièrement, il sutïit que la valeur de V soit 
égale à la valeur de I déterminée par la formule (1). Nous 
avons donc 

nE E_ 

nR + (r + 200) "~ 18,5* 

Faisant disparaître le facteur commun E, et remplaçant 
R par sa valeur 1 kilomètre, nous avons 

n(l8,5 — |) = r+ 200, 

d'où 

r+ 200 



(2) 



17,5 



Étant connue la valeur de la résistance r ou la distance 
en kilomètres des deux postes correspondants, la for- 
mule (2) donnera toujours la valeur de n, c'est-à-dire le 
nombre de couples nécessaire et suffisant pour que la 
correspondance puisse s'établir normalement. 
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Pile A muËUiUi de merenre. — Dans ces derniers temps 
M. Marié-Davy a imaginé une nouvelle pile à sulfate de 
mercure de la formule SO^Hg^O, construite sur le modèle 
de la pile de Daniell, qui réunit les qualités requises 
pour faire un bon service télégraphique. La lame de 
cuivre du couple de Daniell est remplacée par un cylindre 
de charbon contenu dans le vase poreux. La figure 12 
représente deux éléments de cette pile. 




Fig. 18. 

M. Bergon (1 ) décrit ainsi la manière de monter cette pile : 
« On délaye dans de Teau le sel de mercure (SO^Hg^O), 
» que Ton a préalablement bien pulvérisé; on laisse dé- 
» poser, on décante, et il reste une masse pâteuse, blanche, 
» légèrement jaunâtre. On prend ensuite les charbons, 
» que l'on tient à la main bien au milieu des vases po- 
» rtîux, et Ton remplit complètement les vides avec de la 
» pâte de sulfate, en s'aidant d'une petite spatule de bois. 
» On distribue la hqueur décantée dans les divers vases 
» de verre, qu'on achève de remplir avec de l'eau pure. » 



(i) Annales télégraphiques, 1859, t. II, p. 159. 
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Les dimensions des éléments de cette nouvelle pile sont 
notablement plus faibles que celles des couples de Da- 
niell de petit modèle, décrits plus haut; les vases de 
verre n'ont que huit centimètres de hauteur. Quand on 
emploie le cuivre pour établir la communication entre 
deux couples successifs, Tacide sulfurique, sollicité par la 
capillarité, remonte jusqu'au métal, l'attaque et produit 
des efflorescences de sulfate de cuivre cristallisé qui re- 
couvrent la partie supérieure du cylindre de charbon. On 
évite cet inconvénient en établissant la communication 
au moyen d'un arc de plomb a. 

Tout se passe en réalité comme dans la pile de Daniell. 
Le sel de mercure se dissout dans l'eau en très faible pro- 
portion ; le zinc se substitue au mercure, qui, au lieu de 
former un dépôt, coule.au fond du vase poreux et laisse 
toujours à nu la surface du charbon. A mesure que 
Télectrolysation épuise les parties du sel mercuriel en dis- 
solution, le liquide en emprunte une nouvelle quantité à 
la pâte contenue dans le vase poreux, et le courant 
continue jusqu'à ce que le sulfate de mercure soit com- 
plètement réduit. Dans cette pile, une partie du sel mer- 
curiel en dissolution est directement réduite par le zinc ; 
mais le mercure mis en liberté se précipite sur le cylindre 
de zinc, le maintient amalgamé et régularise la marche 
de l'électromoteur : cet avantage compense amplement la 
légère perte qui résulte de cette réaction locale. 

On entretient cette pile en bon état en versant de temps 
en temps, une fois par mois environ, un peu d'eau dans 
les vases de verre, pour réparer les pertes occasionnées 
par révaporation. Lorsque la pile est trop affaiblie pour 
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faire le service, les vases poreux contiennent un fort culot 
de mercure pur surmonté d'une boue noirâtre. On peut 
régénérer le sel mercuriel en soumettant ces produits à 
un traitement approprié par l'acide sulfurique. 

La pile de M. Harié-Davy a donné de très bons résul- 
tats sur les lignes télégraphiques françaises. Sur un fil à 
service permanent de jour et de nuit, 38 éléments à sel 
mercuriel ont suffi pour remplacer 60 couples de Daniell. 
Sans aucun entretien, ils ont fait fonctionner normale- 
ment les appareils du 28 juin au 25 décembre, tandis 
que les couples de Daniell, dans les mômes circonstances, 
ne se maintiennent que deux mois et vingt-trois jours. 

En raison de la faible conductibilité du sel de mercure, 
on se trouve à peu près dans les mêmes conditions que si 
le vaseporeux rempli de sulfate de mercure en pâte avait" 
une épaisseur égale à celle de la couche saline qui entoure 
le charbon. 11 résulte de cette circonstance et de ses faibles 
dimensionà que la résistance du couple de M. Marié est 
considérable; elle est à peu près double de celle du couple 
de Daniell. Mais la force électromotrice du couple à sul- 
fate de mercure est d'un bon tiers supérieure à celle du 
couple de Daniell à sulfate de cuivre. Or, il est facile de 
montrer que sur les longues lignes télégraphiques, il y a 
beaucoup plus d'avantage à augmenter la force électro- 
motrice qu'à dûninuer la résistance de la pile.. En effet, 
soient : 

w, le nombre des couples employés; 

R, la résistance d'un couple; 

E, la force électromotrice d'un couple ; 

r, la résistance de la ligne. 
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Nous aurons, pour exprimer riutensité I du courant, 

nR+r 

L*exanien de celte formule prouve qu'il y a deux moyens 
de rendre le courant plus intense. On peut diminuer la 
valeur R de la résistance du couple, ou augmenter sa force 
éleclroraotrice E. Mais, sur les longues lignes télégra- 
phiques, la résistance nR de la pile est toujours très pe- 
tite par rapport à la résistance r du fil de communication ; 
il en résulte que les variations de R ne peuvent avoir 
qu'une très faible influence sur l'intensité I du courant. 
11 n'en est pas de même de la force électromotrice E du 
couple ; l'intensité du courant est toujours proportion- 
-nelle à cette force. On comprend ainsi pourquoi, quand il 
s'agit d*électromoteurs destinés à fonctionner sur de lon- 
gues lignes télégraphiques, on doit peu se préoccuper de 
la résistance, et chercher avant tout à augmenter l'inten- 
sité de la force électromotrice. 

La pile à sulfate de mercure SO^Hg^O, qui fournit de si 
bons résultats sur les longues lignes télégraphiques, perd 
tous ses avantages quand on essaye de la faire fonction- 
ner sur un circuit de faible résistance. Au moment où on 
la ferme, le courant est très fort ; mais le liquide actif 
s'épuise rapidement, le courant perd de son intensité, et 
descend, en très peu de temps, à une limite au-dessus de 
laquelle il ne peut plus s'élever. 

Pile h sulfate de plomb. — On doit à M. Marié-Davy 
une pile à sulfate de plomb qui est à l'étude à l'adminis- 
tration centrale des télégraphes. Cet appareil (fig. 13) a 




Fig. 13. 
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la forme d'une pile à colonne et occupe très peu de place. 
Il se compose d'une série de vases plats de fer battu étamé, 
a, a, a, munis de trois petites tiges de fer étamé, c, c, c, 
horizontales et équidis- 
tantes. Le fond de chaque 
plat est doublé à l'extérieur 
d'un disque de zinc, et 
garni à l'intérieur d'une 
couche de sulfate de plomb 
en poudre préalablement 
humectée avec de l'eau or- 
dinaire. Tous ces vases sont 
disposés parallèlement au- 
dessus les uns des autres, 
entre trois tiges de bois D, D, D, armées des pitons de 
fer étamé, sur lesquels les vases appuient par leurs trois 
tiges horizontales c, o, o. Les tiges de bois D, D, D, sont 
elles-mêmes implantées sur un socle de bois EF. 

Pour charger la çile, il suffit de verser de Teau ordi- 
naire dans les vases de fer étamé. Le sulfate de plomb est 
à peu près insoluble dans Teau, mais il conduit bien 
1 électricité. Le zinc est attaqué, le sel plombique est ré- 
duit, il se forme du sulfate de zinc et un dépôt de plomb 
métallique sur le fond de chaque vase. La force électro- 
motrice de cette pile est inférieure à celle de la pile de 
Daniell, mais en raison de la conductibilité du sulfate de 
plomb, sa résistance est beaucoup plus faible. D'ailleurs 
la résistance diminue à mesure que le liquide se charge 
de sulfate de zinc. Les soins d'entretien sont très simples : 
il suffit d'ajouter de l'eau de temps en temps pour réparer 



60 LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE. 

les pertes occasionnées par Vévaporation. — Le courant 
a plus d'intensité lorsqu'au lieu d*eau ordinaire, on verse 
de Teau saturée de sel marin dans les vases de fer. 

Comme la pile à sulfate de mercure, la pile à sulfate de 
plomb a rinconvénient de perdre très rapidement son 
intensité, quand elle est fermée par un circuit de faible 
résistance. 

Commutateurs. 

L*employé chargé de la correspondance doit toujours 
rester maître de changer la direction du courant de la 
ligne pour lui faire traverser tels ou tels organes placés 
dans le poste télégraphique. La figure iU représente un 




irii<- 



Fis. 14. 



commutateur très simple et généralement adopté. DD est 
un disque de bois sur lequel sont incrustés une lame mé- 
tallique d et un nombre variable de contacts métalliques 
a, b, c. Un ressort métallique R, mobile autour du centre 
du disque, est en communication permanente avec la 
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lame raélallique d et muni d'un manche isolant N. Le Hl 
de ligne /* est fixé à la lame métallique d; chacun des con- 
tacts a, ô, c, communique par un fil spécial avec une ré- 
gion déterminée d u poste télégi^aphique. Quand le ressort R 
appuie sur le contact a, le courant de la ligne passe tout 
entier par les organes avec lesquels ce contact est en 
communication. Pour faire varier la distribution du cou- 




Fîg. 15. 



rant dans le poste, il suffit de pousser successivement le 
ressort R sur les contacts a, 6, c. 

Ce commutateur est fréquemment employé pour faire 
varier le nombre des couples actifs de la pile de ligne et 
régler Tintensité du courant qui sert à la transmission. La 
figure 15 représente une pile de ligne de 60 couples munie 
de son commutateur. Le zinc Z du premier couple est en 
communication avec la terre par le fil T ; le contact a com- 
munique avec le cuivre C du vingtième couple, le contact b 
avec le cuivre C du quarantième couple, et le contact c 
avec le cuivre C du soixantième et dernier couple. Le fil 
de ligne /* vient se fixer à la lame métallique rf. Il est 

u 
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évident que, suivant que le ressort du commutateur 
appuie sur a, sur b ou sur c, le courant envoyé sur la 
ligne est fourni par une pile de 20, de 30, ou de 60 couples. 

Rhéomètres. 

Les employés des lignes télégraphiques doivent avoir 
constamment à leur disposition les moyens de déterminer 
le sens et même l'intensité du courant qu'ils reçoivent et 
(lu courant qu'ils envoient. A cet effet, tous les postes 
sont munis de rhéomètres intercalés dans le circuit télé- 
graphique. * 

Boussole simple. — Cet appareil (fig. 16) est un gal- 
vanomètre fixé sur un socle de bois circulaire. Les extré- 
mités du fil enroulé sur le cadre C aboutissent aux 




Fis. 10. 



bornes A et B qui servent en outre à intercaler la bous- 
sole dans le circuit de la ligne. L'aiguille aimantée, 
portée sur un pivot d'acier, est tout entière dans le 
cadre C; a est une aiguille légère de cuivre, fixée à 
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angle droit sur Taiguille aimantée et mobile avec elle. Un 
cercle gradué placé au-dessous de l'extrémité de Taiguille 
de cuivre a indique le sens et l'amplitude de la déviation 
de Taiguille aimantée. Cette boussole est toujours munie 
d'un barreau aimanté très faible, fixé au-dessous du cadre 
C, dans l'épaisseur du socle. Grâce à cette disposition, 
quand le coui*ant ne passe pas, l'aiguille aimantée se 
trouve constamment ramenée dans une direction paral- 
lèle à celle des qpires du multiplicateur ; l'extrémité de 
l'aiguille indicatrice a correspond au zéro de la graduation, 
et la boussoleest toujours orientée. Cet appareil est excel- 
lent pour abuser le passage et le sens du courant trans- 
mis; il peut encore indiquer si la force d'un courant est 
égale, supériafure ou inférieure à celle d'un autre, mais 
il ne peut pas servir à faire des mesures exactes d'in- 
tensité. 

Cette boussole est quelquefois disposée de manière à 
pouvoir être fixée contre un mur vertical. Le cadre du 
multiplicateur est vertical, et l'aiguille aimantée, portée 
sur un axe horizontal, est lestée de manière à reprendre 
spontanément la position verticale quand le courant cesse 
d'agir. A l'état de repos, l'aiguille indicatrice de cuivre 
est horizontale. 

Boiiasoie des siniui (fig. 17). — S est un socle de bois 
servant de supporta l'appareil. Deux bornes P, P', servent 
à intercaler la boussole dans le circuit; l'une commu- 
nique avec le fil de la ligne, et l'autre avec l'appareil télé- 
graphique du poste. Le cadre C, autour duquel est en- 
roulé le fil de la boussole, est fixé au centre d'un disque, 
debois D. L'aiguille aimantée, portée sur un pivot d'acier, ^ 
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est tout entière dans le cadre C; a est. une aiguille légère 
de cuivre, fixée à angle droit sur Taiguille aimantée et 
mobile avec elle. A Textrémité antérieure de cette aiguille 
indicatrice a correspond une colonnette de cuivre f; son 
extrémité est surmontée d'une plaque portant deux gou- 




Fig. 17. 

pilles de cuivre entre lesquelles Taiguilleû peut osciller, et 
une ligne de repère à laquelle correspond Textrémité de 
l'aiguille a, quand l'aiguille aimantée est parallèle aux tours 
de spire du fil enroulé sur le cadre C. Le disque de bois D, 
muni à sa partie postérieure d'une manette 0, peut tour- 
ner dans un plan horizontal autour d'un axe passant par 
son centre, par le point de suspension de l'aiguille ai- 
mantée et par le centre du socle S. Le cadre C, la colon- 
nette fei les bornes B, B\ sont entraînés dans ce mouve- 
ment de rotation du disque D. Le socle S porte un cercle 
gradué; un index métallique f, fixé au disque D, sert à 
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mesurer Tamplitude de son mouvement de rotation. Enfin 
les extrémités du fil enroulé sur le cadre C aboutissent 
aux bornes intérieures B, B', et ces dernières bornes elles- 
mêmes communiquent avec les bornes extérieures P, P', 
au moyen de fils flottants placés au-dessous du disque 
D, et assez longs pour ne pas gêner ses mouvements de 
rotation. 

Quand le courant passe, Taiguille aimantée est déviée, 
l'extrémité de Taiguille indicatrice a vient butter contre 
une des goupilles de la colonnette f. On fait tourner le 
disque D jusqu'à ce que l'extrémité de l'aiguille de cuivre 
a se détache de la goupille, et s'arrête exactement au- 
dessus de la ligne.de repère tracée sur la face supérieure 
de la colonnette f. Le nombre de degrés dont l'index t 
s'est déplacé sur le limbe du socle indique l'angle de rota- 
tion du disque D, et, par suite, l'angle de déviation de 
l'aiguille aimantée. Les intensités des courants qui tra-* 
versent successivement le fil de la boussole sont propor- 
tionnelles aux sinus des angles de déviation mesurés sur 
le limbe du socle. Quand les déviations ne dépassent pas 
15 degrés, on peut, sans erreur sensible, prendre le rap- 
port des arcs pour le rapport des sinus, et admettre que 
les intensités sont proportionnelles aux angles de dévia- 
tion observés. 

si eetr «Kaîmants. 

Les électro-aimants jouent un rôle d'une si liante im- 
portance dans la télégraphie électrique, qu'il nous paraît 
nécessaire de consacrer quelques pages à l'exposition de 

4. 
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leurs propriétés et à Texamen des conditions du dévelop- 
pement de leur puissance magnétique. 

Soit C (fig. 18) une bobine autour de laquelle est en- 
roulé un long fil de cuivre entouré d'une enveloppe iso- 
lante de soie ; plaçons dans sa cavité intérieure un bar- 



Fig. 18. 

reau de fer doux AB. Au moment où le fil de la bobine C 
est traversé par un courant électrique, le barreau AB de- 
vient un aimant, reste aimanté tant que le courant 
continue à passer, et retombe à Y état neutre au mo- 
ment où le courant est interrompu. D'ailleurs, confor- 
mément à la théorie d'Ampère, le pôle austral du barreau 
aimanté est toujours à gauche du courant qui traverse le 
fil de la bobine. 

L'expérience la plus vulgaire montre que le magné- 
tisme développé dans le barreau augmente avec l'inten- 
sité du courant. Il est en outre évident que, son intensité 
restant la même, la puissance magnétisante du courant 
doit être proportionnelle au nombre des tours de spire 
du fil conducteur, à condition cependant que le diamètre 
de la bobfne soit compris dans des Hmites telles que 
Faction du courant reste sensiblement indépendante de 
la distance des tours de spire au barreau de fer doux. — 
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De leurs recherches, MM. Lenz et Jacobi avaient déduit 
cette loi très simple : 

LHntensité magnétique développée dans un barreau de 
fer doux est proportionnelle au produit de l'intensité 
du courant par le nombre des tours de spire du fil de 
la bobine. 

M. MûUer a démontré que cette loi traduit très exacte- 
ment les résultats de l'observation tant qu'on n'opère 
qu'avec des courants faibles sur des barreaux cylindriques 
dont le diamètre n'est pas très petit par rapport à leur 
longueur. Il a établi en outre que, dans les limites entre 
lesquelles la loi de MM. Lenz et Jacobi reste vraie : 

Les intensités magnétiques développées dans les barreaux 
de fer doux sont proportionnelles aux racines carrées de 
leurs diamètres. ^ 

En désignant par m l'intensité magnétique développée, 
par I l'intensité du courant, par n le nombre des tours de 
spire, par d le diamètre du barreau de fer doux, et par c 
une quantité constante, nous avons donc 

m sa cnl ydr 

Mais les expériences de H. Mûller prouvent en même 
temps que la proposition de MM. Lenz et Jacobi ne 
peut pas être acceptée comme une loi générale. Il résulte, 
en effet, de ses recherches que : 

Pour chaque barreau de fer doux, il existe un maximum 
d'intensité magnétique que rien ne peut lui faire dépasser. 
Ce maximum est proportionnel au carré du diamètre du 
barreau . 

Hàtons-nous d'ajouter que les électro-aimants em- 
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ployés dans la télégraphie électrique fonctionnent tou- 
jours dans des conditions telles que la loi de MM. Lenz 
et Jacobi leur est applicable, et que l'intensité magné- 
tique du barreau de fer peut, sans erreur appréciable, être 
représentée par la formule précédente (1). 

La multiplication du nombre des tours de spire de la 
bobine augmente Faction du courant sur le barreau de 
fer doux, mais d'un autre côté elle diminue l'intensité du 
courant en rendant plus considérable la résistance de 
son circuit. Il y a donc une disposition du fil de la bobine 
dont il ne faut pas s'écarter, lorsque, avec une pile don- 
née et agissant dans des conditions déterminées, on veut 
communiquer à un barreau de fer doux le maximum 
d'intensité magnétique. Dans les limites entre lesquelles 
la loi de MM. Lenz et Jacobi est applicable, l'expérience 
et les considérations déduites des lois des courants vol- 
taïques sont d'accord pour établir la règle suivante : 

Quand la résistance du fil de la bobine est égale à la 
résistance du circuit extérieur à V électro-aimant^ y com- 
pris celle de la pile, on obtient le maximum d'intensité 
magnétique (2). 

Les électro-aimants employés dans la télégraphie élec- 
trique sont disposés en fer à cheval (fig. 19). G, C, sont 
les deux bobines ; A, B, les deux barreaux de fer doux ; 
T est une culasse de fer doux qui relie les deux barreaux. 
Ces électro-aimants doivent être distingués eu deux 



(ï) Voyez la note B pour l'exposition des lois des électro-aimants. 
(2; Voyez la noie C pour Ja démonstration de cette propositioo. 
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Les premiers sont placés dans le circuit de la ligne et 
séparés de la pile active par toute la distance des deux 
postes correspondants ; dans ce cas, la résistance du cir- 




,Fig. 19. 

cuit extérieur à l'électro-aimant est toujours très grande. 
Pour que la résistance du fil enroulé soit égale à celle du 
reste du circuit sans que sa masse occupe un volume trop 
considérable, les bobines de ces électro-aimants doivent 
être faites avec du fil très fin formant un très grand 
nombre de circonvolutions autour des barreaux. Comme 
la distance à laquelle un poste télégraphique est appelé 
à correspondre varie suivant les circonstances, il est 
impossible que Télectro-aimant intercalé dans le circuit 
de la ligne remplisse rigoureusement, dans tous les cas, 
les conditions de maximum d'intensité déduites de la loi 
de MM. Lenz et Jacobi. On satisfait à toutes les exi- 
gences du service en donnant aux bobines de ces électro- 
aimants une résistance commune de 200 kilomètres; le 
fil employé est assez fin pour faire environ 2000 tours 
de spire sur les barreaux de fer doux. 

Les électro-aimants de seconde classe fonctionnent 
sous rinfluence des piles locales des postes dans lesquels 
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ils sont placés. Dans ce cas, le circuit extérieur est très 
court et sa résistance se réduit à peu près à celle de la 
pile elle-même. Le fil des bobines de ces électro-aimants 
doit être assez gros; le nombre des tours de spire n'est 
pas très considérable. 

Nous avons dit, en commençant cet article, qu'au mo- 
ment où le courant inducteur est interrompu, le barreau 
de fer doux placé dans la bobine perd immédiatement 
son magnétisme et retombe à l'état neutre. Les choses ne 
se passent jamais réellement ainsi. Les barreaux des 
électro-aimants conservent toujours, après la cessation 
du courant, une faible aimantation dont on peut consi- 
dérablement diminuer l'intensité et la durée, mais qu'il 
est impossible d'annuler complètement. Les qualités du 
fer jouent ici un grand rôle; mieux il est travaillé, plus 
ce magnétisme rémanent est faible et plus la demi- 
mantation complète s'opère rapidement. L'expérience 
démontre encore que le contact immédiat d'une arma- 
ture de fer et des surfaces polaires de l'électro-aimant 
contribue puissamment à augmenter l'intensité et la 
durée du magnétisme rémanent; une mince feuille de 
papier placée entre les surfaces polaires et l'armature 
suffit pour hâter considérablement la désaimantation des 
barreaux de fer doux. 

Dans les appareils télégraphiques, qu'ils servent à fer- 
mer à distance le circuit d'une pile locale, ou à manœu- 
vrer la détente d'une roue à rochet, ou à soulever un 
levier imprimant, les électro-aimants agissent en mettant 
en mouvement des armatures de fer doux placées en pré- 
sence de leurs surfaces polaires. On ne saurait prendre 
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trop de précautions pour combattre les effets du magné- 
tisme rémanent ; c'est le seul moyen d'avoir des électro- 
aimants qui perdent très vite leur aimantation acquise, 
communiquent des oscillations très rapides à leurs ar- 
matures, et permettent d'expédier sur la ligne un très 
grand nombre de signaux en très peu de temps. La rapi- 
dité de la correspondance télégraphique dépend, en 
grande partie, de la rapidité avec laquelle les barreaux de 
fer doux s'aimantent et retombent à l'état neutre sous 
l'influence des alternatives de passage et d'interruption 
du courant inducteur. Il faut donc choisir le fer le plus 
doux possible pour construire les barreaux des électro- 
aimants, et régler le jeu des armatures mobiles de ma- 
nière qu'elles n'arrivent jamais au contact des surfaces 
polaires actives. 

Sonneries, 

Les sonneries sont placées dans les bureaux des postes. 
Irtercalées dans le circuit de la ligne télégraphique, elles 
entrent en jeu sous l!.iniluence du courant envoyé par le 
poste correspondant qui demande à transmettre une dé- 
pêche; leur tintement avertit l'employé qu'il doit se tenir 
prêt à recevoir. 

Sonnerie & mouvement d'horlo|;erle. — La figure 20 

représente le dernier modèle adopté par M. Bréguet. Le 
mouvement d'horlogerie est tout entier contenu entre 
deux plaques métalliques, parallèles et rectangulaires. 
Une de ces plaques est représentée en efgh; l'autre, toute 
semblable, est située sur un plan postérieur, à la distance 
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nécessaire pour placer le mouvement d'horlogerie dont 
le carré de remontage fait saillie en C. La roue U du 
barillet agît sur le pignon 3 de Taxe de la roue 2, qui 
elle-même engraîne le pignon 1 de l'axe de la roue 




Fig. âo. 



d'échappement E. Des flèches indiquent le sens de la rota- 
tion de ces roues quand l'échappement est dégagé. 
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Les organes de la sonnerie placés en avant de la plaque 
antérieure efgh, ou tout à fait en dehors des plaques, sont 
indiqués en lignes pleines; on a figuré en lignes ponctuées 
les organes situés entre les deux plaques ou en arrière de 
la plaque postérieure, et en lignes pleines les parties de 
ces derniers organes qui font saillie en dehors des plaques 
métalliques. 

R est un ressort vertical, libre par sa partie supérieure 
et muni d'un arrêt qui vient naturellement se mettre en 
prise avec la dent d de la roue d'échappement E. Dans 
cette position, le mouvement d'horlogerie est arrêté. Les 
deux plaques supportent un axe horizontal mobile auquel 
sont invariablement fixés un levier L situé derrière la 
plaque postérieure, une tige métallique t comprise entre 
les deux plaques en avant et très près de la roue 2, enfin 
une virgule V placée en avant de la plaque antérieure 
et contre l'extrémité libre du ressort R. Ces trois pièces 
importantes L, t, V sont rendues solidaires par l'axe 
auquel elles sont fixées ; elles s'abaissent et se relèvent en 
même temps. Le levier L est sollicité à s'abaisser par un 
ressort r. En outre, h l'extrémité antérieure de l'axe de la 
roue 2, en avant de la plaque efgh^ est fixée une pièce mé- 
tallique quadrangulaire D, dont les deux grands côtés sont 
formés par des lignes droites et les deux petits côtés par 
des arcs de cercle. La pièce D tourne dans le même sens 
que la roue 2, presse le ressort R, et le tient écarté de sa 
position verticale pendant une demi-révolution entière. 

En arrière de la plaque postérieure est placé un électro- 
aimant horizontal en fer à cheval. Les extrémités du fil 
des bobines sont fixées aux petites bornes Y, Y'. Y cora- 

5 
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mnnique avec la grande borne X, à laquelle aboutit le fil 
de la ligne; Y' communique avec la grande borne X', qui 
elle-même donne attache au fil de terre. En face des 
extrémités polaires de Télectro-aimant, on voit une palette 
de fer doux P, mobile autour de la ligne qui joint les 
extrémités de deux vis v entre lesquelles elle est pincée. 
De cette palette part une queue verticale Q, dont l'extré- 
mité vient s'engager au-dessous du levier L et le maintient 
dans sa position horizontale. Les excursions de la queue 
û de la palette et de la palette elle-même sont réglées par 
les deux petites vis 5, s^; un ressort r' maintient la queue 
de la palette dans sa position verticale, et l'y ramène quand 
elle en a été écartée. 

La figure 21 représente la palette P vue de face, sa po- 
sition par rapport aux surfaces polaires de l 'électro- 
aimant, la disposition des vis v, v' qui 
la pincent en lui permettant de tourner 
autour d'un axe horizontal passant par 
leurs pointes, et l'origine de la queue Q. 
de cette palette. 

T représente le timbre de la sonnerie. 

Le marteau M est porté sur un manche 

métallique naobile autour du point A, et 

terminé par une fourchette entre les 

'** * branches de laquelle est placé un bouton 

métallique b fixé à la roue d'échappement E. 

A l'état de repos, toutes les pièces sont dans la position 
représentée dans la figure 20. 

Supposons maintenant que le courant soit envoyé sur 
la ligne. L'électricité arrive par la borne X, passe à la 
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borne Y, traverse les bobines de rélectro-aimant, gagne 
la borne Y', la borne X', et se perd dans le sol. En même 
temps la palette P est attirée par les surfaces polaires de 
Félectro-aimant, sa queue Q vient butter contre la vis s, et 
le levier L est dégagé. Ce levier obéit à la pression du res- 
sort r, entraîne la virgule V qui presse contre le ressort R 
et réloigne de sa position verticale; la dent d de la roue 
d*échappert}ent E est dégagée et le mouvement d'horlogerie 
entre en jeu. La pièce D maintient, pendant chaque demi- 
révolution, le ressort R éloigné de la position verticale, et 
Tempêchede se remettre en prise avec la dent d. Pendant 
ce temps-là, le bouton b de la roue d'échappement E, 
agissant comme excentrique, fait osciller la fourchette du 
manche autour du point A, et le marteau M frappe alter- 
nativement sur les deux côtés du timbre T. Le bruit de 
la sonnerie dure nécessairement jusqu'à ce que le ressort 
R puisse se remettre en prise avec la dent d de la roue 
d'échappement E. 

Au moment où le courant cesse, la palette P et sa 
queue Q sont ramenées à leur position verticale par le 
ressort antagoniste r'. Déplus, deux chevilles métalliques 
e, c, sont implantées sur la face antérieure de la roue 2. 
Il en résulte qu'à chaque demi-révolution, une des deux 
chevilles c, c, relève la tige ^, et avec elle le levier L et la 
vii^le V. Lors donc que la palette P a repris sa position 
verticale, une des chevilles c, c, relève le levier L, et le 
remet en prise avec l'extrémité supérieure de la queue Q. 
Dès lors la virgule V a aussi repris sa position normale, 
et ne s'oppose plus au mouvement de retour du ressort R . 
Mais il est facile de voir qu'au même moment, la pièce D 
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a repris la position dans laquelle ses deux longs côtés 
sont verticaux, et que le ressort R est libre désormais 
d'obéir à l'impulsion de son élasticité. Ce ressort R entre 
de nouveau en prise avec la dent rf, le mouvement d'hor- 
logerie est arrêté, et le marteau M cesse de frapper sur 
le timbre T. 

11 est facile de voir que, quelque courte que soit la durée 
du passage du courant, le tintement de la sonnerie se 
prolonge nécessairement pendant une demi-révolution 
delà roue 2. 

La sonnerie est armée d'un index S qui par sa position 
indique si, pendant l'absence momentanée de l'employé, 
elle est restée au repos, ou si elle a été mise en jeu. Cet 
index S porte une queue verticale munie d'un ressort à 
boudin qui le pousse de bas en haut, et d'un bouton qui 
entre en prise avec l'extrémité d'une tige métallique p 
poussée de dedans en dehors par un ressort à boudin o. 
— L'employé, en pressant sur l'index S, met le bouton de 
l'extrémité de sa queue en prise avec la tige horizontale p; 
dans cette position de repos, l'index S est maintenu au- 
dessous du plan supérieur de la boîte de bois BB qui 
enveloppe la sonnerie, et se trouve caché. Quand la son- 
nerie entre en jeu, la dent d de la roue d'échappement 
accroche, en passant, l'extrémité recourbée de la tige hori- 
zontale p, entraîne cette tige, et dégage le bouton de la 
queue de l'index S, qui, poussé par son ressort à boudin, 
sort delà boîte à travers une échancrure, et vient prendre 
la position S'. L'index reste ainsi en S', visible pour 
l'employé, jusqu'à ce que, la sonnerie étant arrêtée, on le 
replace dans sa position de repos S. 
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Cette sonnerie a l'avantage de pouvoir marcher sous 
Tinfluence d'un courant très faible. L'électro-aimant en 
effet n'a qu'une action très minime à exercer; sa fonction 
se borne à attirer la palette P et à dégager l'extrémité du 
levier L. Le jeu du marteau, qui exige toujours plus de 
force, est confié à un puissant mouvement d'horlogerie. 

Sonnerie & tremblenr. — D'une construction plus 

simple que la précédente, la sonnerie à trembleur marche 




Fig. 23. 

sous l'influence directe du courant électrique. Nous dé- 
crirons ici (fig. 22) le modèle construit par M. Bréguet 
pour le service des principales lignes télégraphiques. 
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Le timbre T est fixé à la partie supérieure d'une botte 
de bois qui recouvre l'appareil. Les pièces de communi- 
cation et les organes de la sonnerie sont fixés sur un sodé 
horizontal et sur une plaque de bois verticale. L'électro- 
aimant en fer à cheval est supporté par la plaque verticale 
de bois. En face de ses surfaces polaires est disposée une 
palette mobile, composée d'un cylindre de fer L creux, 
d'une lame d'acier très élastique, fixée inférieurement au 
bouton C, et d'une tige armée d'un marteau M destine 
à frapper sur le timbre T. 

La borne A reçoit le fil de la ligne et communique par 
une bande métallique avec le bouton B. Les extrémités 
du fil des bobines de l'électro-aimant aboutissent, l'une 
au bouton B, l'autre au bouton C. A l'état de repos, 
la palette L, écartée des surfaces polaires, appuie contre 
le ressort r fixé inférieurement au bouton D. Ce dernier 
bouton communique lui-même par une bande métallique 
à la borne E qui donne attache au fil de terre. 

Le courant transmis sur la ligne arrive à la borne A 
et au bouton B, traverse les bobines de l'électro-aimant, le 
bouton C, la palette L, le ressort r, le bouton D, et gagne 
la borne E, d'où il se perd dans le sol. Au moment du 
passage du courant, la palette est attirée par l'électro- 
aimant, et le marteau M frappe sur le timbre T; mais la 
palette L s'éloigne du ressort r, le circuit est interrompu, 
et l'électro-aimant, retombé à l'état neutre, cesse d'attirer 
la palette. La lamô élastique d'acier qui fixe la palette L 
au bouton C la ramène à sa position primitive au contact 
du ressort r, le circuit est de nouveau fermé, et le mar- 
teau M de la palette L attirée par l'électro-aimant frappe 
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un second coup sur le timbre T. Tant que dure rémis- 
sion du courant sur la ligne, la palette L, sous l'influence 
des actions alternantes de rélectro-aimant et de la lame 
élastique, oscille autour de sa position d'équilibre, et le 
marteau H irappe sur le timbre T. 

Relais de somierie. — L'électro-aimant de la sonne- 
rie à trembleur, pour agir d'une manière efficace sur le 
marteau, doit être animé par un courant d'une certaine 
intensité. On assure le jeu régulier de cette sonnerie en la 
faisant marcher sous l'influence d'une pile locale, par l'in- 
termédiaire d'un relais (fig. 23). 

E est un électro-aimant horizontal fixé sur un socle de 
bois ; ses surfaces polaires agissent sur une palette de fer 
doux, p mobile autour de Taxe horizontal passant par les 
extrémités des deux vis v, v'. Ces deux vis v, v\ sont im- 
plantées dans une fourchette métallique horizontale sou- 
tenue par une tige métallique verticale m fixée elle-même 
au socle de bois par un pied métallique en équerre C. 
A Fétat de repos, la palette p, maintenue verticale par 
le ressort antagoniste /, appuie contre la pointe isolante 
d'ivoire de la vis d. Quand la palette est attirée par l'élec- 
tro-aimant E, sa partie supérieure heurte la pointe de la 
vis métallique d\ et sa partie inférieure vient appuyer 
contre le petit ressort métallique o fixé au pied de la borne 
métallique b. 

La borne L reçoit le fil de la ligne, et communique 
d'une manière permanente avec la borne a. La borne T, 
qui donne attache au fil de terre, est en communication 
avec la borne a'. Par suite, le courant de la ligne arrivé 
en L passe à la borne a, traverse le fil des bobines, de 
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rélectro-airaant E, gagne la borne a\ la borne T,et se perd 
dans le sol. 

La borne S, qui communique d'une manière perma- 
nente avec la borne i, est reliée par un fil métallique à la 
borne A de la sonnerie à trembleur (fig. 22). 

La pile locale communique par son pôle négatif avec le 
sol, et par son pôle positif a'vec la borne P. Cette dernière 
borne P est elle-même en communication permanente 
avec le pied métallique C de la tige m, et par suite avec la 
palette p de Télectro-aimant. 

A l'état de repos, quand il n'arrive pas de courant 
par la ligne, la palette p, maintenue par le ressort /, ap- 
puie contre la pointe isolante de la vis d et ne touche pas 
le ressort o; par conséquent, le circuit de la pile locale 
est interrompu en o. 

Quand le courant est transmis sur la ligne, l'électro- 
aimant E attire la palette p, qui vient appuyer contre le 
ressort o. Dès lors le courant de la pile locale passe de 
la borne P dans le pied C de la tige m, gagne la palette p, 
le ressort o, la borne h, la borne S, et traverse la son- 
nerie, dont le marteau entre en jeu et frappe sur le timbre 
tant que dure le courant transmis par la ligne. 

La palette p est munie d'une queue verticale terminée 
par un crochet qui entre en prise avec un bouton fixé à 
la partie inférieure de l'indicateur I. A l'état de repos, 
le bouton supérieur de l'indicateur est caché dans la boîte 
du relais. Mais quand la palette p est attirée, le bouton 
inférieur est dégagé, l'indicateur est poussé de bas en haut 
par le ressort à boudin r, et le bouton supérieur 1 fait 
saillie au-dessus de la boîte. Un employé qui aurait été 
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retenu hors de son poste se trouverait ainsi averti que la 
sonnerie a marché en son absence. 




Fig. 23. 



Dans les postes auxquels aboutissent plusieurs fils de 
ligne partant d'autant de postes correspondants, le re- 
lais permet de suffire aux besoins du service avec une 
seule sonnerie. Dans ce cas, on place dans une boîte au- 
tant de refais qu'il y a de fils de ligne arrivant au poste, 
et chacun de ces fils aboutit à un relais dont le bouton 
supérieur I de findicateur porte la lettre initiale ou le 
nom du poste correspondant. D'ailleurs la borne S de 
chacun de ces relais communique avec la sonnerie. Par ce 

5. 
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moyen, quand la sonnerie est en jeu, l'employé n'a qu'à 
regarder quel est l'indicateur qui fait saillie au-dessus de 
la boîte du relais pour savoir quel est le poste du réseau 
télégraphique qui demande à entrer en correspondance 
avec lui. 

Paralonnerreff. 

Par les temps d'orage, les fils des lignes télégraphiques 
s'électrisent par influence ; des courants d'intensité et de 
sens variables s'établissent sur la ligne. Quand cette 
électrisation accidentelle n'est pas trop forte, la sûreté des 
employés n'est pas compromise, les appareils ne sont 
exposés à aucune détérioration ; les effets se bornent à de 
simples perturbations qui générit la propagation des 
courants voltaïques, et occasionnent, dans la transmission 
des dépêches, des dérangements variés que nous étudie- 
rons dans le troisième chapitre. 

iMais quelquefois le développement d'électricité acquiert 
assez d'intensité pour causer de véritables dégâts sur la 
ligne. — Dans des cas rares, la tension électrique des 
fils est assez considérable pour qu'ils échangent des 
étincelles avec les rails des chemins de fer. — La ligne 
elle-même peut être foudroyée et éprouver de nombreuses 
avaries : ainsi, en plusieurs points, les supports isolants 
de porcelaine sont brisés, et l'électricité s'écoule dans 
le sol à travers les poteaux, fortement endommagés ou 
même rompus et renversés. 

Quand le mouvement électrique développé sur la ligne 
par un orage devient considérable, les fils sont traversés 
par des courants assez intenses pour mettre les appareils 
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télégraphiques hors de service. — Les aiguiUes des bous- 
soles peuvent perdre subitement leur aimantation. — 
Dans certaines circonstances, les fils intérieurs du poste 
et ceux des électro -aimants sont échauffés jusqu'au rouge 
par le passage de ces courants accidentels ; les barreaux 
de fer des électro-aimants sont fortement aimantés, et 
conservent une aimantation assez intense pour qu'on soit 
obligé de les remplacer. 

Les accidents peuvent être poussés encore plus loin. 
Dans rintérieur d'un poste, de fortes étincelles éclatent 
entre des pièces métalliques placées à distance, les fils de 
communication et les fils des électro-aimants sont fondus 
et projetés au loin avec grand bruit, tous les appareils 
sont mis hors de service; la sûreté des employés est com- 
promise. Un effet de ce genre a été observé en mai 1846, 
pendant un violent orage et au moment de Tapparition 
d'un éclair, dans le poste du Vésinet, au bas du chemin 
atmosphérique de Saint-Germain. 

Plusieurs moyens ont été proposés pour préserver les 
appareils des atteintes de ces courants accidentels. Sur 
quelques lignes étrangères, on a armé les poteaux de la 
ligne de tiges métalliques terminas en pointe et reliées 
au sol par des conducteurs. Ces paratonnerres ont Tin- 
convénient très grave de favoriser les pertes de courant 
pendant les temps pluvieux. Nous ferons remarquer en 
outre que, très efficaces pour protéger les poteaux, ces 
tiges métalliques, isolées des fils conducteurs, ne les 
mettent pas à l'abri des coups de foudre, et ne préservent 
pas les postes des avaries déterminées par le passage de 
courants très intenses. 
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Dans les circuits voltaïques, la tension est toujours si 
faible, que le passage de l'électricité ne peut s'opérer 
qu'entre des conducteurs maintenus en contact ; mais 
quand, sous l'influence d'un orage, la charge d'une plaque 
métallique armée de pointes acquiert une tension consi- 
dérable, l'électricité s'échappe à travers les pointes sous 
forme d'aigrettes ou d'étincelles, et gagne les conducteurs 
voisins. D'autre part, nous savons que, quand un flux 
d'électricité traverse une série de conducteurs, la quantité 




Fig. «4. 



de chaleur développée dans une section quelconque du 
circuit est proportionnelle à sa résistance. Profitant de 
ces données de la science, M. Bréguet a construit un petit 
appareil très simple (fig. 24), cx)nnu sous le nom dépara- 
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tonnerre, qu'il suffit d'intercaler dans le circuit de la 
ligne pour mettre les employés et les instruments d'un 
poste tél^raphique à Tabri de tout danger, même pen- 
dant les orages les plus violents. 

Deux plaques métalliques, U, V, séparées par un inter- 
valle très petit et armées de pointes sur leurs bords en 
regard, sont fixées sur une planchette de bois. Le fil de la 
ligne aboutit au bouton L de la plaque V ; la plaque U 
porte un bouton B auquel vient se fixer le fil de terre, et 
communique avec la goutte de suif T. La plaque V porte 
un commutateur N dont le ressort métallique peut à 
volonté être amené sur Tune des trois gouttes de suif T, I, 
CD, qui communiquent, la première avec la terre par 
le bouton B, la seconde avec la virole 6, la troisième avec 
le bouton E. Les deux viroles G, H, sont reliées par un 
fil de fer très fin dont les extrémités sont fixées à deux 
petits cylindres de cuivre retenus eux-mêmes par deux 
fortes vis. On protège ce fil de fer contre les causes acci- 
dentelles de rupture en le plaçant dans Taxe d'un tube 
de verre, ou de bois bien sec et recouvert d'un vernis 
isolant. Enfin la virole H communique au bouton F, au- 
quel s'attache un fil métallique qui se rend aux appareils 
télégraphiques du poste. 

Lorsque le commutateur N est sur la goutte de suif I, 
la ligne communique avec les appareils du poste par 
la plaque Y, le commutateur N, la goutte de suif I, la 
virole G, le fil de ter, la virole H, le bouton F et son 
fil métallique. Il est évident que les pointes des pla- 
ques V, U, ne peuvent, dans aucun cas, dériver les cou- 
rants voltaïques employés à la transmission des dépêches ; 
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ces courants n'ont jamais assez de tension pour donner 
une décharge à distance. 

Mais, dans les temps d'orage, si la tension électrique 
du fil de la ligne est très forte, une décharge se fait de 
la plaque V à la plaque U par les pointes en regard, et 
Télectricité accumulée par influence se perd dans le sol 
sans traverser les appareils télégraphiques du poste. Lors- 
que réiectricité accumulée par influence n*a pas assez de 
tension pour se décharger de la plaque V à la plaque U, 
elle s'écoule sous forme de courant à travers le fil de fer 
tendu entre les viroles G et H. Si ce courant accidentel 
assez d'intensité pour être dangereux, le fil de fer, en 
raison de sa grande résistance, est fondu, et toute com- 
munication est interceptée entre la ligne et les appareils 
télégraphiques avant que le flux d'électricité ait acquis 
assez de force pour les détériorer. Quand le fil de fer a été 
fondu dans un poste, il faut se hâter de le remplacer pour 
rétablir la communication entre la ligne et les appareils 
télégraphiques. 

Quand on est menacé d'un violent orage, il est prudent 
de renoncer à la correspondance, qui, d'ailleurs, est 
presque toujours impossible dans ces conditions. Alors on 
pousse le commutateur N sur la goutte de suif T ; la ligne 
est en communication avec le sol par la plaque V, le com- 
mutateur N, la goutte de suif T, la plaque U. et le bou- 
ton B, auquel vient se fixer le fil de terre ; l'électricité 
accumulée par influence se perd directement dans le sol. 

Les bureaux intermédiaires qui correspondent avec 
deux postes situés l'un à droite, l'autre à gauche, sont 
munis de deux paratonnerres fixés symétriquement sur le 
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même support. Ces deux appareils (voyez figure &0) com- 
muniquent d'une manière permanente par un fil métal- 
lique fixé au bouton E. Quand on veut établir la corres- 
pondance directe entre les deux postes de droite et de 
gauche, sans que le courant de la ligne passe par les 
appareils du bureau intermédiaire, on pousse les com^ 
mutateurs N des deux paratonnerres sur les gouttes de 
suif marquées CD ; par ce moyen, les deux fils de ligne 
qui pénètrent dans le bureau sont en communication 
directe. 

En partant des mêmes principes que M. Bréguet, quel- 
ques constructeurs ont proposé des paratonnerres qui ne 
diffèrent du précédent que par certaines modifications 
introduites dans la disposition des pièces. Nous donnerons 
la description de deux des modèles employés sur les 
lignes françaises. 

Sur la partie inférieure d'une planche de bois (fig. 25) 
sont fixées trois bornes métalliques L, T, F. La première 
donne attache au fil de la ligne, la seconde au fil de terre, 
la troisième à un fil métallique qui se rend aux appa- 
reils télégraphiques dû poste. A la partie supérieure de la 
planche de bois sont fixées deux bornes X, Y, maintenues 
en communication permanente par un fil de fer très fin 
entouré d'une enveloppe de soie. Ce fil traverse le cy- 
lindre métallique Z dont il est isolé par la soie. P, Q sont 
deux plaques métalliques très rapprochées et dentelées 
sur leurs bords en regard. La planche de bois porte en- 
core quatre gouttes de suif a, 6, c, d^ et un commutateur 
N à trois ressorts métalliques. Le ressort médian com- 
munique seul avec Taxe métallique H du commutateur; 
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les deux ressorts latéraux communiquent entre eux, et 
sont isolés du ressort médian, ainsi que de l'axe métal- 
lique H. Des bandes métalliques, fixées à lar face postérieure 
du support et indiquées dans la figure par des lignes ponc- 
tuées, établissent les communications entre les diverses 
pièces de l'appareil. 




La borne L reçoit le fil de la ligne, et communique 
d'une manière permanente avec la plaque P, l'axe métal- 
lique H et le ressort médian du commutateur N. 

La borne T reçoit le fil de terre, et communique d'une 
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manière permanente avec la plaque Q, la goutte de suif c 
et le cylindre métallique Z. 

La borne F reçoit le fil des appareils télégraphiques du 
poste, et communique d'une manière permanente avec 
la goutte de suif d. 

La borne X communique avec la goutte de suif a, et la 
borne Y avec la goutte de suif ô; ces deux bornes sont 
reliées par le fil de fer isolé logé dans le cylindre Z. 

Un arc métallique placé au-dessous du commutateur 
sert à déterminer la position qu'on doit donner au man- 
che N suivant les circonstances. 

Quand le temps n'est pas orageux, on pousse le manche 
N du commutateur sur les lettres SP {sans parafm- 
nerré) ; alors le ressort médian appuie sur la goutte de 
suif rf. Dans ce cas, la communication est directement 
établie entre la ligne et les appareils télégi^aphiques du 
poste fie courant ne traverse pas le fil de fer logé dans le 
cylindre Z. 

Lorsqu'un orage menace, on pousse le manche N du 
commutateur sur les lettres AP [avec paratonnerre] ; 
dans ce cas, le ressort médian appuie sur la goutte de suif 
i, et les ressorts latéraux posent, l'un sur a, l'autre sur rf, 
qu'ils mettent en communication. Les appareils télégra- 
phiques du poste communiquent encore avec la ligne, et 
la correspondance peut continuer. En effet, le courant 
de la ligne arrive à la goutte de suif ô par le ressort mé- 
dian du commutateur, passe à la borne Y, traverse le fil 
de fer, gagne la borne X, la goutte de suif a, et la goutte 
de suif rf, à travers les ressorts latéraux du commutateur, 
et de là se rend à la borne F et aux appareils télégra- 
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phiques du poste. Mais, avec cette disposition, les appa- 
reils sont préservés des effets désastreux des courants 
trop intenses que Télectricité atmosphérique peut déve- 
lopper sur là ligne. Si la tension électrique est très forte, 
une étincelle éclate entre les pointes des plaques métalli- 
ques P, Q, et rélectricitése perd dans le sol par la borne T, 
sans traverser les appareils télégraphiques. Si, la décharge 
ne s'effectuant pas entre les plaques P, Q, les courants 
développés sur la ligne sont trop intenses, le fil de fer 
tendu entre les bornes X, Y, est assez échauffé pour être 
fondu, ou du moins pour que son enveloppe isolante soit 
brûlée. Dans Tun comme dans l'autre cas, la communi- 
cation est établie, parTintermédiaire du fil de fer dénudé 
ou fondu , entre la borne Y, le cylindre Z et la borne T, 
les courants se perdent directement dans le sol, et les 
appareils télégraphiques sont préservés ; mais la corres- 
pondance est nécessairement interrompue jusqu'à ce 
qu'on ait remplacé le fil de fer tendu entre les bor- 
nes Y, X. 

Si l'orage est violent, toute correspondance est impos- 
sible. Alors on isole complètement la ligne des appareils 
télégraphiques, en poussant le manche N du commuta- 
teur sur la lettre T {terre). Le ressort médian du com- 
mutateur touche la goutte de suif c ; tous les courants de 
la ligne passent directement dans le sol à travers la pla- 
que Q et la borne T : les appareils télégraphiques sont 
complètement isolés de la ligne et à l'abri de toute 
atteinte. 

La figure 26 représente un troisième paratonnerre 
fondé sur les mêmes principes. L'appareil tout entier est 
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fixé sur une planche de bois verticale. La pièce prind- 
pale de cet appareil est une tige ii' composée de trois 
cylindres métalliques g, /*, e, isolés les uns des autres 
au moyen de deux rondelles d*i voire A, A'. Le cylindre 
intermédiaire fest renflé dans sa partie médiane et creusé 
en pas de vis par ses deux extrémités. Un fil de fer très 
fin et recouvert de soie est fixé à l'extrémité supérieure du 
cylindre e au moyen d'un bouton à vis i. Ce fil descend 
en s'enroulant sur le cylindre e, se loge dans les pas de vis 
de la partie supérieure du cylindre /", s'enroule sur sa 
partie renflée, s'engage dans les pas de vis de sa partie 
inférieure, s'enroule sur le cylindre gf et se fixe à sa partie 
inférieure au moyen du bouton à vis i'. Tant que l'enve- 
loppe de soie est respectée, les deux cylindres extrêmes e, g 
communiquent par le fil de fer, et restent isolés du cy- 
lindre médian f. Mais, si l'enveloppe isolante est détruite, 
la communication est établie entre le cylindre supérieur e 
et le cylindre médian f. 

A la partie supérieure de la planche de bois sont fixées 
deux plaques métalliques P, Q, très rapprochées et dente- 
lées sur leurs bords en regard. La plaque P porte un bou- 
ton a auquel vient se fixer le fil de la ligne L, et un commu- 
tateur à ressort N. Au-dessous de ces plaques sont trois 
gouttes de suif 6, c, d. A la partie inférieure de la planche 
de bois se trouve une borne B à laquelle s'attache un fil 
métallique F qui se rend aux appareils télégraphiques 
du poste. 

Enfin la planche de bois sert à fixer trois grosses 
viroles de cuivre X, Y, Z. La virole médiane Y est armée 
d'un cylindre creux de cuivre. La tige ti\ dont nous 
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avons donné la description, est engagée dans ces trois 
viroles et dans le cylindre de cuivre de la virole médiane. 
Trois vis servent à établir la communication des trois 
viroles X, Y, Z avec les trois cylindres superposés e, /, g 
de la tige n'. 

La virole supérieure X communique avec la goutte de 
suif c. 

La virole inférieure Z communique avec la goutte de 
suif b, avec la borne B, et, par Tintermédiaire de cette 
borne, avec les appareils télégi^aphiques du poste. 

Le fil de terre T vient se fixer, derrière la planche de 
bois, à la virole moyenne Y qui communique en outre 
avec la goutte de suif d et la plaque métallique Q. 

En temps ordinaire, le ressort du commutateur N est 
maintenu sur la goutte de suif 6. Le courant de la ligne 
passe directement à la borne B et aux appareils télégra- 
phiques du poste, sans traverser le fil de fer du paraton- 
nerre. 

Quand Torage menace, le ressort du commutateur N 
doit être poussé sur la goutte de suif c. La ligne est alors 
en communication avec les appareils télégraphiques du 
poste par l'intermédiaire du fil de fer du paratonneiTe. 
D'ailleurs, tant que le fil de fer et son enveloppe sont in- 
tacts, la virole Y et le cylindre médian fde la tige ii' sont 
isolés du reste de Tappareil, et la correspondance peut 
continuer. Mais si les courants déterminés par Torage 
prennent trop d'intensité, le fil de fer est fondu, ou tout 
au moins son enveloppe isolante est brûlée ; dans ce cas, 
le cylindre supérieur e de la tige n' et la virole X sont 
mis en communication avec la virole médiane Y, les cou- 
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rants transmis se perdent dans le sol par le fil T, les ap- 
pareils télégraphiques sont isolés de la ligne et préservés 
des effets désastreux des courants. Quand la tension élec- 
trique de la ligne est considérable, une décharge a lieu 
entre les pointes des plaques P, Q, et Télectricité se perd 
dans le sol par le fil T. 




Fig. 90. 

Quand l'orage est violent, on doit renoncer à la corres- 
pondance et pousser le ressort métallique du commuta- 
teur sur la goutte de suif d. Dans ce cas, tous les cou- 
rants transmis sur la ligne se perdent directement dans le 
sol. Les appareils télégraphiques n'ont plus aucune com- 
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munication avec la ligne et sont à Tabri de toute atteinte. 

Il faut surveiller avec beaucoup, de soin le 61 de fer 
enroulé autour de la tige n', et ie remplacer toutes les fois 
que son enveloppe isolante n'est pas parfaitement intacte. 

La figure 27 représente un paratonnerre très simple et 
très ingénieux, employé sur les lignes télégraphiques 
belges. Nous indiquerons ici la disposition adoptée pour 
un bureau intermédiaire communiquant avec deux postes 
correspondants, l'un à droite, l'autre à gauche. Sur un 
socle de bois sont fixées trois plaques métalliques Q, U, V. 
A la plaque Q aboutissent en L le fil de ligne de l'un des 
postes correspondants, et en F le fil de communication 
avec l'un des appareils télégraphiques du bureau. Â la 
plaque V aboutissent en L' le fil de ligne de l'autre poste 
correspondant, et en F' le fil de communication avec l'autre 
appareil télégraphique du bureau. Le fil de terre vient se 
fixer en T à la plaque U. Une quatrième plaque métal- 
lique PP recouvre les appendices des plaques Q, V, et en 
est isolée par une feuille de papier très mince. Cette plaque 
PP est fixée par un bouton métallique B qui communique 
avec la plaque U, et, par son intermédiaire, avec le fil de 
terre, 

La planche de bois est percée de quatre trous circu- 
laires 1, 2, 3, Ix, bordés par les plaques Q, U, V. C est 
une cheville de cuivre mobile, qu'on peut à volonté 
placer dans un de ces quatre trous. 

Quand la cheville C occupe la position indiquée sur la 
figure, les fils de ligne L, L^ communiquent directement 
avec les appareils télégraphiques du bureau, et la corres- 
pondance peut être entretenue. Si un orage éclate tout à 
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coup sur Tune des lignes, la tension électrique devient 
considérable, une étincelle éclate à travers le papier placé 
sous la plaque P, tous les courants transmis sur cette 
ligne se perdent directement dans le sol par la plaque U 
et le fil de terre, les appareils du bureau sont garantis. 




Fig. «7. 

Si un fort orage menace sur la ligne L, on place la 
cheville C dans le trou 1 ; alors la plaque Q communique 
avec la plaque U, les courants de la ligne L se rendent 
tous directement dans le sol, les appareils télégraphiques 
correspondants sont garantis, et la correspondance peut 
continuer avec la ligne L'. 

Dans le cas où Torage menace sur la ligne L', on place 
la cheville C dans le trou 2. La plaque V communique 
avec la plaque U, tous les courants de la ligne U se ren- 
dent directement au sol, les appareils télégraphiques 
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correspondants sont garantis, et la correspondance peut 
continuer avec la ligne L. 

Quand l'orage menace à la fois les deux lignes L, L', 
on place la cheville C dans le trou U. Alors les deux 
plaques Q, V, communiquent avec U, les courants trans- 
mis sur les deux lignes se rendent directement au sol, les 
appareils sont garantis, mais la correspondance est sup- 
primée sur les deux lignes. 

Pour établir la communication directe entre la ligne L 
et la ligne L', on place la cheville C dans le trou 3. Il est 
évident que, dans ce cas, tous les courants transmis sur 
la ligne L passent directement sur la ligne L', sans tra- 
verser les appareils du bureau, et réciproquement. 

La figure 28 représente un paratonnerre très simple 
proposé par M. Bianchi. Une grosse sphère métallique S 
eet intercalée dans le circuit de la ligne L, L', au moyen de 
deux prolongements métalliques et de deux pinces B, B^ 
Celte sphère S est enveloppée de deux hémisphères de 
verre mastiquées dans une bande métallique circulaire D, 
armée elle-même d'une grosse tige métallique que Ton 
visse à une épaisse plaque métallique A fixée contre un 
mur. Cette tige métallique est creuse et fermée par un 
robinet; elle communique avec l'intérieur de la sphère 
enveloppante de verre, et permet de faire le vide dans 
l'appareil. Une bande métallique R établit la commu- 
nication de la plaque A avec ie sol. A sa face interne, 
la bande métallique D est armée d'un grand nombre 
de pointes métalliques toutes dirigées vers le centre de 
la ?phère S et très rapprochées de sa surface par leurs 
extrémités libres. Avant de fixer l'appareil sur la plaque 
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A, il est bon de faire le vide dans la sphère enveloppante 
de verre ; mais cette précaution n'est pas indispensable. 




Fig. 28. 

Lorsque la ligne est fortement influencée par des 
nuages orageux, des aigrettes lumineuses se montrent 
aux extrémités des pointes dont la bande D est armée; la 
terre fournit à travers le conducteur R, la plaque A, la 
bande D et ses pointes, un flux continuel d'électricité qui 
neutralise la charge de nom contraire de la ligne Quand 
la ligne est trop fortement électrisée, des étincelles éclatent 
entre la sphère S et les pointes de la bande D, et la charge 
accumulée par influence sur le fil LL' s'écoule dans le 
sol. Dans l'un et l'autre cas, les courants déterminés par 
l'influence des nuages orageux ne peuvent pas pénétrer 
dans le poste, et les appareils télégraphiques sont main- 
tenus à l'abri de tout accident. 
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CHAPITRE II. 

APPAREILS TÉLÉGRAPHIQUES. 

Quelle que soit la diversité de leurs formes extérieures, 
les appareils télégraphiques peuvent être distribués en 
trois groupes que nous étudierons dans Tordre suivant : 

1° Les télégraphes à aiguilles. Les signaux, dans ce sys- 
tème, sont fournis par les déviations d'aiguilles aiman- 
tées soumises à Faction directe des courants circulant 
sur la ligne. 

2° Les télégraphes à cadran, dans lesquels le courant 
de la ligne agit sur un électro-aimant dont la fonction 
est de régler la marche de Taiguille indicatrice. 

3** Les télégraphes écrivants. Dans certains de ces 
appareils, la dépêche est imprimée par un levier dont la 
marche est réglée par un électro-aimant soumis à l'action 
du courant de la ligne; dans d'autres, les signaux sont 
imprimés par le courant lui-même, agissant par ses pro- 
priétés électroly tiques. 

ARTICLE PREMIER. 

TÉLÉGRAPHES A AIGUILLES. 

Inventés par MM. Wheatstone et Cooke, les appareils à 
aiguilles sont remarquables par la simplicité du méca- 
nisme, mais ils ont le grave inconvénient de ne conser- 
ver aucune trace des dépêches. Lq manipulateur \o\jiQ\e, 
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double rôle d'interrupteur et de commutateur; il sert à 
envoyer sur la ligne une série de courants discontinus 
dont le sens et l'ordre de succession peuvent être exacte- 
ment réglés. Le récepteur est un galvanomètre vertical 
dont l'aiguille, par le nombre et le sens des déviations 
qu'elle éprouve, accuse le nombre et le sens des courants 
discontinus lancés sur la ligne. Réalisation très ingénieuse 
de ridée primitive d'Ampère, ce télégraphe peut marcher 
avec une seule aiguille ; sur les grandes lignes, on se sert 
plus généralement de l'appareil à deux aiguilles, qui per- 
met de correspondre avec plus de rapidité. 

Télégraphe à une aiguille. 

La figure 29 représente la face antérieure d'un appa- 
reil à une aiguille enfermé dans sa boîte de bois. M est 




Fig. 29. 

la poignée du manipulateur. Une des aiguilles du galva- 
nomètre récepteur est visible à l'extérieur de l'appareil; à 
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droite et à gauche de son extrémité supérieure sont deux 
colonnettes d'ivoire implantées dans la boîte, et destinées 
à limiter l'amplitude de ses oscillations. 

La figure 30 est une coupe verticale antéro-postérieure 
du galvanomètre récepteur G. L'aiguille extérieure ab a 
son pôle austral en haut ; l'aiguille intérieure cd, dont le 

pôle austral est en bas, est 
un losange court et large. Ces 
deux aiguilles sont reliées 
par un axe horizontal qui les 
rend solidaires. L*aiguille 
intérieure est lestée, et ra- 
mène le système à sa posi- 
tion verticale, quand le cou- 
rant est interrompu. On rem- 
place quelquefois Taiguille intérieure par un disque 
d'ivoire I (fig. 31), sur lequel sont appliquées plusieurs 
aiguilles minces, courtes, fortement aimantées, parallèles 
et ayant toutes leur pôle austral en bas. 

La figure 32 représente l'intérieur de l'appareil vu par 
sa face postérieure. Elle montre la position du galvano- 
mètre récepteur G, la disposition des parties composantes 
du manipulateur placé à la partie inférieure, et les com- 
munications de ces deux organes. 

Le manipulateur se compose d'un cylindre de bois de 
buis porté sur deux tourillons métalliques. L'un de ces 
tourillons traverse la paroi antérieure de la boîte, et 
donne attache à la poignée M (fig. 29), qui sert à faire 
tourner le cylindre sur son axe. L'autre tourillon b est en 
contact permanent avec le ressort X'.. Les extrémités du 



Fig. 30. 



Fig. 31. 
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cylindre sont garnies de deux viroles métalliques a, c, 
isolées Tune de l'autre. La partie inférieure de la virole c 
porte une pointe métallique e; la virole a communique 
avec le tourillon ô, et porte à sa partie supérieure une 
pointe métallique d. Ces deux pointes e, rf, sont dans le 
même plan que l'axe de la poignée extérieure M. K est 
une colonnette de cuivre implantée dans la paroi anté- 
rieure de la boîte ; son extrémité libre porte une pièce 
métallique horizontale f. 

Six ressorts métalliques sont disposés sur les côtés du 
cylindre, trois à droite, trois à gauche. X communique 
d'une manière permanente avec la borne extérieure N 
et avec la virole c. X' communique d'une manière perma- 
nente avec la borne extérieure P, avec le tourillon ô, et, 
par son intermédiaire, avec la virole a, Z, Z', placés 
dans le même plan transversal, appuient sur les extré- 
mités de la pièce métallique /*, et communiquent d'une 
manière permanente, Z avec la borne extérieure T, Z' avec 
la borne intérieure V. Les ressorts. Y, Y', placés en face 
l'un de l'autre dr.ns le même plan transversal, commu- 
niquent d'une manière permanente, le premier avec la 
borne extérieure T, le second avec la borne intérieure V; 
ces ressorts sont trop courts pour atteindre la virole c, 
mais ils peuvent être mis alternativement en communi- 
cation avec cette virole par l'intermédiaire de la pointe e. 

Quand la poignée extérieure M du manipulateur est 
tournée à droite, la pointe e touche le ressort Y et le met 
en communication avec la virole c ; tandis que la pointe d 
repousse le ressort Z', l'éloigné de la pièce métallique /*, 
et le fait communiquer avec la virole a. Si la poignée M 

6. 



102 APPAREILS TÉLÉGRAPHIQUES. 

est tournée à gauche, la pointe e touche le ressort Y', et 
le met en communication avec la virole e; tandis que la 
pointe d repousse le ressort Z, l'éloigné de la pièce métal- 
lique /i et le fait communiquer avec la virole a. 




Fig. S2. 



Des deux extrérnités du fil du galvanomètre récep- 
teur G, Tune est fixée à la borne intérieure V qui commu- 
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nique d'une manière permanente avec les ressorts Y^ Z', 
Tautre se rend à la borne intérieure W qui est en com- 
munication permanente avec la borne extérieure L. 

Le système des communications est complété au 
moyen des quatre bornes extérieures L, P, T, N. Le fil 
de la ligne se fixe à la borne L, et le fil de terre à la borne 
T. La pile du poste communique par son pôle positif 
avec la borne P, et par son pôle négatif avec la borne N. 

Pour mettre l'appareil en position de réception^ l'em- 
ployé donne à Taxe de la poignée M une position verti- 
cale. Les pointes e, d, sont ainsi ramenées dans un plan 
vertical et écartées des ressorts latéraux ; les ressorts Y, Y', 
ne sont ni Tun ni l'autre en communication avec la vi- 
role c, et les ressorts Z, Z', appuient sur les extrémités de 
la pièce métallique f. Le courant transmis par le fil de la 
ligne arrive h la borne L, gagne la borne W, parcourt le 
fil du galvanomètre récepteur G et fait dévier les aiguilles ; 
passe à la borne V et au ressort Z', traverse la pièce mé- 
tallique f, qui le transmet au ressort Z, et aboutit à la 
borne T, d'où il se rend à la terre. Le nombre et le sens 
des déviations de l'aiguille extérieure du galvanomètre 
indiquent les signaux de la correspondance. 

Quand l'employé veut expédier une dépêche^ il saisit 
avec la main la poignée extérieure M du manipulateur, 
et incline sa partie supérieure, tantôt à droite, tantôt à 
gauche, suivant le signal qu'il veut transmettre. 

Supposons la poignée tournée à droite. La pointe e de 
la virole c appuie contre le ressort Y; la pointe d de la 
virole a refoule le ressort Z' et l'éloigné de la pièce métal- 
lique /. Le courant de la pile de ligne part de la borne P 
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qui communique avec son pôle positif, gagne X', passe 
au tourillon ô, à la virole a, à la pointe d, au ressort Z' 
et à la borne V, traverse le fil du galvanomètre G et lait 
dévier à droite le pôle austral ou supérieur de son aiguillé 
extérieure. De la borne W, le courant se rend à la borne 
L, parcourt le fil de la ligne fixé à cette borne, va tra- 
verser le galvanomètre récepteur du poste correspondant, 
de manière à faipe dévier à droite son aiguille extérieure, 
et se perd dans la terre. Quant au pôle négatif de la pile 
du poste qui expédie, il communique avec la terre par la 
borne N, le ressort X, la virole c, la pointe e, le ressort Y 
et la borne T. 

Quand la poignée M du manipulateur est tournée à 
gauche, la pointe e appuie contre le ressort Y', et la pointe 
d contre le ressort Z, qu^elle éloigne de la pièce métal- 
lique f. Le pôle positif de la pile est en communication 
avec la terre par la borne P, le ressort X',^ le tourillon ô, 
la virole û, la pointe c?, le ressort Z et la borne T. Mais 
son pôle négatif communique avec le fil de la ligne par 
la borne N, le ressort X, la virole c, la pointe e, le res- 
sort Y', la borne V, le fil du galvanomètre G, la borne W 
et la borne L. Le sens du courant transmis à travers les 
galvanomètres des postes correspondants est donc ren- 
versé, et les aiguilles extérieures sont déviées à gauche^ 
comme la poignée du manipulateur du poste qui expédie. 

Dans ce système, le galvanomètre du poste qui envoie 
et celui du poste qui reçoit sont tous les deux traversés 
dans le même sens par le courant voltaïque; les mêmes 
signaux sont donc reproduits à la fois dans les deux 
postes correspondants. Par ce moyen, l'employé qui ex- 
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pédie peut, en fixant les yeux sur TaiguîUe de son appa- 
reil, se rendre compte de la nature des signaux qu'il 
transmet. D'ailleurs, nous devons rappeler que les com- 
munications sont toujours établies de manière que les 
déviations des aiguilles extérieures des galvanomètres des 
postes correspondants soient de même sens que celles 
de la poignée du manipulateur du poste qui expédie la 
dépêche. 

En résumé, le rôle de remployé qui expédie la dé- 
pêche se borne à envoyer sur la ligne une série de cou- 
rants discontinus dont le sens reste le même et change 
suivant un ordre déterminé. L'employé du poste qui re- 
çoit constate sur la face antérieure de son appareil des 
déviations de l'aiguille aimantée qui traduisent fidèlement 
le sens et les variations de sens des courants transmis. 
Avec ces éléments, quelque restreints qu'ils paraissent, 
on a fait un alphabet très simple qui suffit à toutes les 
exigences de la correspondance télégraphique. 

Sur la face antérieure de l'appareil, à droite et à gauche 
de l'aiguille extérieure «6 du galvanomètre récepteur, 
sont groupées les lettres de l'alphabet, conformément au 
tableau ci-dessous. 

Les diagonales et les demi-diagonales gravées au-des- 
sous de chaque lettre indiquent le nombre, l'ordre do 
succession et le sens des déviations de l'aiguille corres- 
pondantes à cette lettre. Le nombre des déviations néces- 
saires pour indiquer une lettre varie de une à quatre. 

Les trois lettres A, B, G, sont représentées par deux, 
trois, quatre déviations, toutes exécutées à gauche. Au 
contraire, les lettres M, N, 0, P, sont représentées par 
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une, deux, trois, quatre déviations, toutes exécutées à 
droite. 

Les autres lettres de Talphabet sont indiquées par des 
combinaisons de déviations à droite et à gauche. Il est 




convenu que, dans rexécution de chaque série d'oscilla- 
tions, on commence par la déviation dont Findication est 
la plus rapprochée de Taiguille dans le tableau précédent. 
De cette manière, la série des oscillations de Taiguille cor- 
respondant à chaque lettre se termine toujours par une 
déviation dirigée du côté que la lettre occupe elle-même. 
Ainsi : 

Pour H, on exécute une déviation à droite, une à droite, 
une à gauche et une à gauche ; tandis que pour V, on 
exécute une déviation à gauche, une à gauche, une 
à droite et une à droite. 

Pour L, on exécute une déviation à droite, une à 
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gauche, une à droite et une à gauche ; tandis que pour Y, 
on exécute une déviation à gaudie, une à droite, une à 
gauche et une à droite. 

tJn simple coup d'oeil jeté sur le tableau précédent 
montre que les signes télégraphiques correspondants aux 
lettres de gâuche et aux lettres de droite sont parfaite- 
I ment symétriques. 

La croix +, indiquée par une déviation à gauche, se 

I place à la fin de chaque mot. Le correspondant doit 

répondre à la croix par le signe compris^ si le sens des 

signaux a été bien saisi, et par le signe non compris, s*il 

veut faire répéter. 

Avec le télégraphe à une aiguille, on peut, sur les 
mêmes lignes, transmettre de douze à vingt mots par 
iminute. 

Les signes compris, non compris, et autres signes régie- 
aentaires sont indiqués par des signaux télégraphiques 
particuliers, convenus à l'avance et qui varient d'une 
ligne à l'autre. 

Les chiffres sont gravés sur un arc de cercle placé au • 
dessous de l'aiguille, et sont indiqués par les mouvements 
de sa moitié inférieure. Ainsi, pour transmettre le chiffre 5, 
pn porte l'extrémité inférieure de l'aiguille une fois à 
proite et puis deux fois à gauche. Le passage des lettres 
lux chiffres et le retour des chiffres aux lettres sont indi- 
qués par des signes convenus à l'avance. 
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Télégraphe à deux aiguillef* 

Cet appareil (flg. 33) se compose de deux manipula- 
teurs et de deux galvanomètres récepteurs complètement 
indépendants, et en tout semblables au manipulateur et 
au récepteur du télégraphe à une aiguille. Il en résulte 




Fjg. 53. 

que la correspondance entre deux postes exige remploi 
de deux fils, un pour chacun des systèmes de l'appareil à 
deux aiguilles. La poignée M correspond au manipulateur 
de gauche, et la poignée M' au manipulateur de droite. 

Dans la position de réception, les deux poignées sont 
verticales, et les diverses pièces des deux manipulateurs 
sont disposées comme nous l'avons précédemment 
expliqué, pour Tappareil à une aiguille. 
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L*appareil est sunnonté d'une boîte S qui contient 
une sonnerie dont Télectro-aimant est placé dans le circuit 
du galvanomètre récepteur au moyen de deux bandes 
métalliques ô, V . Le premier effet du courant qui arrive 
au poste est donc de faire dévier Taiguille du galvano- 
mètre et de faire sonner le carillwi. L'employé, averti, ré- 
pond au correspondant, par un signal convenu à l'avance, 
qu'il est prêt à recevoir. Mais, pour que le carillon ne 
continue pas à sonner pendant toute la durée delà trans- 
mission de la dé|)êche, il supprime les communications 
de son électro-aimant avec le galvanomètre récepteur ; 
pour cela il suffit de tourner le commutateur latéral C 
jusqu'à ce que sa poignée soit horizontale Quand la 
dépêche est terminée, l'employé doit replacer le ca- 
rillon dans le circuit du galvanomètre récepteur, en 
ramenant la poignée du commutateur C à la position 
verticale. 

Quand l'employé d*un poste veut transmettre une dé- 
pêche, il saisit la poignée M de la main gauche, la poi- 
gnée M' de la main droite, et, suivant la lettre ou le chiffre 
à indiquer, il met en mouvement tantôt une des deux 
poignées, tantôt les deux à la fois. 

En combinant les déviations séparées ou simultanées 
des deux aiguilles, il a été facile de composer un alphabet 
complet dans lequel l'indication d'une lettre n'exige jamais 
plus de trois mouvements. Nous reproduisons ici le ta- 
bleau indicatif des lettres, des chiffres, et des signaux cor- 
respondants; ce tableau est gravé sur la face antérieure 
de chaque appareil. 

1' Les lettres et les chiffres placés au dessus des axes 

7 
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des aiguilles sont indiqués par les déviations de Taiguille 
autour de laquelle ils sont groupés. 




ilinsi Taiguille gauche exécute : 

Un mouyement à gauche pour la croix. -|^ 

Ur à droite suivi d'un k gauche pour. . C,-ou le chiffre i. 

Deui à gauche pour A. 

Trois à gauche pour B. 

Un à droite pour E, ou le chiffre 3. 

Un à gauche suivi d'un à droite pour . . D, ou le chiffre 2. 

Deui à droite pour * • • F. 

Trois à droite pour G. 

L*aiguille droite exécute : 

tin mouvement k gauche pour. ••*.... U» ou le chiffre i. 

tJn à droite suivi d'un k gauche pour. . . L , ou le chiffre 5. 

Deux k gauche pour <.«...; é . • h 

trois à gauche pour < ^ • « . • K. 

tin à droite pour; • • . . ; N, ou le chiffre 7. 

tin à gauchfe suivi d'un à droite pour. . . M, ou le chiffre 6. 

Dèbx à droite pour . • ; i ; 0. 

trois à droite pouf • • ; • P. 
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2'' Les lettres et les chiflres placés au-dessous des axes 
des aiguilles sont indiqués par des mouvements paral- 
lèles et simultanés des deux aiguilles. 

Ainsi les^ deux aiguilles exécutent ensemble : 

Un mouvement à gauche pouf B, ou le chilTre 8. 

' Ud à droite suivi d*un à gauche pour. . . U, ou le chifTre 9. 

Oeui à gauche pour S. 

Trois à gauche pour T. 

Un à droite pour W . 

Un à gauche suivi d'un h droite pour. . . V, ou séro. 

Deux à droite pour X. 

Trois à droite pour Y. 

S"* 11 reste deux lettres, Q, Z, placées dans Taxe du 
tableau. 

Les deux pointes supérieures des aiguilles inclinées 
Tune vers Tautre indiquent Q. 

Les deux pointes inférieures des aiguilles inclinées Tune 
vers l'autre indiquent Z. 

Il résulte de cette explication du tableau que, pour les 
lettres et cbifiEres situés au-dessous des axes, la moitié in- 
férieure des aiguilles joue le même rôle que leur partie 
supérieure pour les lettres et chiifres situés au-dessus 
des axes. 

Des signaux télégraphiques particuliers, convenus à 
l'avance et variables d'une ligne à Taut^e, servent à indi- 
quer le passage des lettres aux chiffres et le retour aux 
lettres, ainsi que les divers signes r^lementaires échangés 
entre employés. 

Les appareils à aiguilles opposent au courant une ré- 
sistance asses faible pour que, sur une même ligne télé- 
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graphique, les fils de transmission puissent ne communi- 
quer avec la terre qu'aux deux extrémités, et comprendre 
toutes les stations intermédiaires dans un même circuit. 
Il en résulte qu'une dépêche transmise est répétée en 
même temps dans tous les postes de la ligna 

Sur la tace antérieure du télégraphe à deux aiguilles, 
un peu au-dessous des poignées, existe un cadran à ai- 
guille H, appelé appareil silencieux; a'e&i un véritable 
commutateur, qui sert à modifier la distribution du cou- 
rant sur la ligné. —-.Dans certains cas, il est utile que la 
dépêche ne soit pas reproduite par un poste déterminé et 
arrive aux postes suivants. Alors l'employé de ce poste 
donne à l'aiguille une certaine position sur le cadran H ; 
la continuité de la ligne est maintenue, mais le galvano ~ 
mètre récepteur du poste n'est plus dans le circuit et se 
trouve soustrait à l'action du courant. — Lorsque-dans un 
poste intermédiaire on donne à Faiguille une position dé- 
terminée sur le cadran H, la ligne télégraphique générale 
est coupée en deux lignes partielles indépendantes. Les 
deux fils de la ligne de gauche ainsi que ceux de la ligné 
de droite communiquent dans ce poste avec le sol. Les 
deux lignes partielles, celle de gauche et celle de droite, 
peuvent fonctionner simultanément, sans se nuire; leurs 
signaux arrivent au poste dans lequel a été opérée la 
solution de continuité de la ligne générale, et ne peuvent 
pas la franchir. 

Les lignes télégraphiques sont souvent traversées par 
des courants accidentels assez intenses pour faire dévier 
les aiguilles des galvanomètres récepteurs, et les tenir ap- 
pliquées contre l'une des colonnettes d'ivoire placées à 
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droite et à gauche de la partie supérieure de ces aiguilles 
et destinées à limiter Tamplitude de leurs oscillations ; 
dans ces conditions, la transmission devient impossible. 
Pour remédier à cet inconvénient, on creuse sur la face 
antérieure de l'appareil une gorge circulaire dont Vaxe de 
suspension de l'aiguille est le centre. Les colonnettes 
d'ivoire sont implantées sur un disque circulaire, mobile, 
placé dans cette gorge. Le bouton i, placé entre les deux 
poignées M, M^ porte une poulie sur laquelle s'engage une 
corde qui passe aussi sur les disques circulaires mobiles. 
En tournant le bouton &, on peut donc déplacer à volonté 
les colonnettes d'ivoire d'un côté ou de l'autre, de manière 
que, dans la position de déviation permanente que lui im- 
prime le courant accidentel, l'aiguille occupe le milieu de 
l'espace qui les sépare. Alors la transmission se fait comme 
si la cause perturbatrice n'existait pas. Ce moyen très 
simple de correction conserve évidemment toute son effi- 
cacité tant que le courant accidentel n'a pas assez d'in- 
tensité pour imprimer aux aiguilles une déviation per- 
manente de 90 degrés. 

ARTICLE ir. 

TÉLÉGRAPHES A CADRAN. 

Dans tout télégraphe à cadran, une aiguille reçoit une 
série d'impulsions, exécute un mouvement circulaire au- 
tour de son centre de suspension, et peut s'arrêter à vo* 
looté sur l'un quelconque des signes tracés à l'avance sur 
un disque. Le signe transmis étant directement montré à 
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remployé du poste qui reçoit, la lecture de la dépêche 
devient très facile. Depuis le premier télégraphe à cadran 
inventé par M. Wheatstone, beaucoup d'appareils de ce 
genre ont été construits en Angleterre^ en Allemagne et 
en France. Plus compliqués que le système à aiguilles, 
ils ont tous, comme lui, le très grave inconvénient de ne 
conserver aucune trace des dépêches échangées entre les 
postes correspondants. 

Télégraphe dm Mf Brégaet» 

Le télégraphe à cadran de M. Bréguet est très usité en 
France ; les diverses administrations des chemins de fer 
Tout adopté pour leurs correspondances particulières. 

niAnipiiiateiir. — Le manipulateur (fig. 36) se com- 
pose d'un disque ou cadran de laiton porté sur trois co- 
lonnes métalliques implantées dans une planche de bois 
horizontale. Le cadran est divisé en vingt-six secteurs 
égaux sur lesquels sont gravées les vingt-cinq lettres de 
Talphabet dans leur ordre naturel, les neuf chiffres signi- 
ficatifs, le zéro^ la série des nombres de 11 à 25, et une 
croix ou signe conventionnel. A chaque secteur corres- 
pond une échancrure creusée sur le pourtour du disque. 

Au centre du disque, une manivelle M est articulée 
avec Taxe d'une roue indépendante placée sous le cadran . 
La face inférieure de cette roue est creusée d'une gorge 
sinueuse dont la figure permet de voir une partie, et dont 
les sinuosités régulières sont en même nombre que les 
secteurs du cadran. Le levier métallique G est mobile au- 
tour de la colonne métallique 0, qui supporte le cadran ; 
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son extrémité postérieure est armée latéralement d'une 
dent métallique engagée dans la gorge sinueuse de la 
roue ; son extrémité antérieure se termine par un petit 
ressort placé entre deux vis métallicpies p, p\ engagées 
elles-mêmes dans deux pièces de cuivre implantées dans 
la planche de bois qui supporte l'appareil. La manivelle 
M, en tournant, imprime un mouvement de rotation à la 
roue à gorge sinueuse ; le levier G exécute alors un mou- 
vement de va-et-vient, et le ressort de son extrànité an- 
térieure va toucher alternativement les vis/?,/)'. Pour un 
tour complet de la manivelle, l'extrémité du levier G 
touche treize Jhis la vis p et treize fois la vis/)' ; d'ailleurs 
rappareH)esl; réglé de manière que le ressort du levier G 
appuie contre ta vis/> quand la manivelle est sur la croix 
ou sur un nombre pair, et contre la vis />' quand la ma - 
nivelle estsur jun nombre impair. — La face inférieure de 
la manivelle est armée d'une dent qui vient se loger dans 
les échancrures creusées sur le bord du cadran, et s'op« 
pose à son déplacement accidentel. ; 

Le» communications sont établies au moyen de pièces 
métalliques incrustées dans la planche de bois qui sup- 
porte l'appareil, de bornes métalliques distribuées sur 
cette planche, et de deux commutateurs à ressort N, N'. 

La borne G donne attache à un fil métallique fixé au 
^\e positif deh, pile; elle communique en outre avec la 
vis p'. Du pôle négatif de la pile part un second fil qui 
établit bien exactement sa communication avec la terre. 

La borne R communique avec la vis />, et donne attache 
à un fil métallique qui conduit le courant au récepteur 
du poste. 
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La borne L communique avec le commutateur N, et 
reçoit le fil de la ligne qui pénètre dans le poste par 
le côté gauche. 

La borne L' communique avec le commutateur N', 
et reçoit le fil de la ligne qui pénètre dans le poste par 
le côté droit. 




Fig. 34, 

La borne S peut communiquer avec le commutateur N, 
et reçoit un fil métallique qui conduit le courant à. la 
sonnerie de gauche* 

La borne S' peut communiquer avec le commutateur N', 
et reçoit un fil métallique qui conduit lé courant à la 
sonnerie de droite. 

Les pièces métalliques r, 9*', communiquent avec une 
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colonne métallique placée sous la croix, el qui soutient le 
cadran ; elles sont, par conséquent, toutes deux en com- 
munication permanente avec le levier G à travers la masse 
métallique du cadran. 

Suivant les besoins du service, le ressort du commu«- 
tateur N est poussé sur S, sur r, ou sur la lame métallique 
marquée CD; les mêmes contacts peuvent être établis 
avec le ressort du commutateur N'. 

En arrière dii cadran, une languette métallique mar- 
quée CD est incrustée sur la planche de bois. Quand 
on veut faire communiquer directement le fil télégra- 
phique de gauche avec celui de droite, on amène le res- 
sort du commutateur N sur l'extrémité C, et le ressort du 
commutateur N- sur Textrémité D de cette languette. C'est 
ce qu'on appelle établir la communication directe. 

Le levier G communique par la colonne avec le ca- 
dran, et par son intermédiaire avec les pièces r, r'. Quand 
l'extrémité du levier G appuie contre la vis p, les pièces 
r, r', communiquent nécessairement avec la borne R et 
avec le récepteur du poste. 

Cela posé, plaçons le ressort du commutateur N sur la 
pièce r, et faisons exécuter à la manivelle M un tour com- 
plet de rotation. Pendant tout ce temps, le levier G 
oseille autour de son axe 0, toucjiant la vis p quand H 
passe sur un nombre j>a/r, et la vis p' quand M passe sur ^ 
un nombre impair. Mais quand le levier G touche jo', le 
courant de la pile passe dans le levier, traverse le cadran, 
se rend à la borne L par la pièce r et le commutateur N, 
et s'élance sur le fil de la ligne de gauche. Quand, au 
contraure, le levier G touche la vis p, le circuit de la pile 

7. 
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est interrompu. Il en résulte que, pour un tour entier de 
la manivelle M, le courant éprouve vingt-six alternatives 
sur le fil (le la ligne; il est treize fois établi, dans les po- 
sitions de la manivelle correspondantes aux nombres 
impairs; il est treize fois interrompu, dans les positions 
de la manivelle correspondantes aux nombres pairs ou 
à la croix. 

Réeeptear. — Le récepteur (fig. 35) se compose 
d*un cadran dont les divisions sont disposées comme 
celles du manipulateur, et d*un mouvement d'horlo- 




' Fig. 55. 

gerie placé derrière le cadran et caché dans la boîte 
qui enveloppe Tappareil. L'échappement du mouve- 
ment d'horlogerie et Taiguille du cadran sont fixés sur 
le même axe; leur marche est réglée par une série de 
pièces métalliques mises en jeu par un électro-aimant. 
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Le courant envoyé sur la ligne arrive à la borne X, tra- 
verse le fil des bobines de Télectro-aimant, se rend à la 
borne Y, et de là va se perdre dans le sol. Le carré du ba- 
rillet du mouvement d'horlogerie fait saQlie sur la partie 
supérieure du cadran, à la place de la croix correspon- 
dante à la série des nombres. A l'angle supérieur droit de 
la botte existe un petit cadran ; le carré k, qui fait saillie 
en son centre, est l'extrémité d'un axe qu'on peut faire 
tourner à l'aide d'une petite clef suspendue à cdté. Nous 
verrons plus tard comment ce carré k peut servir à faire 
varier la tension du ressort antagoniste de la palette de 
l'électro-aimant, et à régler la marche de l'appareil. Au- 
dessus de la boite, à gauche, existe une petite tige métal- 
lique terminée par un bouton I ; nous expliquerons com- 
ment, en appuyant le doigt sur ce bouton, on peut ma- 
nœuvrer l'appareil à la main, et ramener toujours 
l'aiguille du cadran sur la croix. 

Les figures 36 et 37 représentent le mécanisme inté- 
rieur du récepteur. 

Un mouvement d'horlogerie (fig. 36] est fixé contre la 
partie supérieure de la face postérieure de la plaque mé- 
tallique NM du cadran. La roue dentée du barillet B en- 
grène le pignon p'" de l'axe de la roue dentée R'", qui 
engrène elle-même le pignon p" de la roue dentée K". 
Cette roue R'' engrène le pignon p' de l'axe de la roue 
dentée R', qui engrène à son tour le pignon p de l'axe 
commun de l'échappement R et de l'aiguille An cadran. 

L'échappement R se compose de deux roues dentées 
parallèles, solidement fixées à l'axe du pignon />: chacune 
de ces roues est année de treize dents équidistantes; les 
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dents de Tune des roues alternent avec celles de Tautre. 
Sur chaque roue, deux dents successives sont donc se- 
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parées par un treizième de circonférence; roais, en raison 
de la disposition alterne des dents des deux roues, Fin* 
tervalle angulaire de deux dents successives de l'échap- 
pement R n'est que d'un vingt-sixième do circonférence. 

Au-dessous de l'échappement R, est un contact métal- 
lique G fixé à un cylindre horizontal aa mobile autour de 
son axe. L'extrémité gauche du cylindre aa porte une four^ 
chette F dans laquelle s'engage une goupille horizontale^ 
fixée à la queue verticale 9 de la palette de fer doux P. 
Cette palette P petit tourner autoiu* d'un axe horizontal 
passant par les pointes des deux vis v,v, qui servent à la 
soutenir. L'étendue des mouvements de la palette P est 
réglée par deux vis implantées dans les branches de la 
fourche /*, et entre lesquelles passe la queue q. Un ressort 
à boudin r tient la queue g appliquée contre la vis de la 
branche antérieure de la fourche f. Dans cette position, 
la palette P est verticale, et le contacte est en prise avec 
une dent de la roue postérieure de l'échappement R. 

A la droite du mouvement d'horlogerie, existe une tige 
métallique verticale qui sert à ramener l'aiguille du ca- 
dran à la croix. A la gauche, on voit un petit appareil 
destiné à régler la tension du ressort antagoniste r de la 
palette. Le jeu de ces pièces sera expliqué plus tard, quand 
nous nous occuperons de la question du réglage. 

Entraînons la palette R en avant. Sa queue g, poussée 
en arrière, butte contre la vis de la branche postérieure 
de la fourche f; mais alors la goupille g entraîne la four- 
chette F en arrière, fait tourner le cylindre aa, et pousse 
en avant le contact G. L'échappement R est ainsi dégagé, 
et le mouvement d'horlogerie marche jusqu'à ce que la 
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dent suivante de la roue antérieure de Féehappement R 
heurte le contact 6. L'édiappement R tourne donc d'un 
vingt-sixième de circonférence, et Taiguille du cadran 
avance d'une lettre. 

Laissons maintenant l'a palette P reprendre sa position 
normale sous l'influence du ressort antagoniste r; la 
queue 9 de la palette, la goupille ^ et la fourchette F sont 
entraînées en avant; le cylindre aa tourne sur son axe, et 
le contact G est poussé en arrière. L'échappement R est 
de nouveau dégagé, et le mouvement d'horlogerie n^arche 
jusqu'à ce que la dent suivante de la roue postérieure de 
l'échappement hernie le contact G. Datis ce cas encore, 
l'échappement R tourne d'un vingt-sixième de circonfé- 
rence, et l'aiguille du cadran avance d'une lettre. 

Ainsi donc, pour chaque déplacement en avant de la 
palette P et pour chaque retour de cette palette à sa posi- 
tion noqpale, l'échappement R décrit tin vingt-sixième 
de circonférence et l'aiguille du cadran avance d'une 
lettre. II nous reste à montrer maintenant comment le 
courant de la ligne, par l'intermédiaire d'un électro- 
aimant, imprime à la palette P un mouvement de va- 
et- vient qui maintient la marche de l'aiguille du cadran 
du récepteur en accord parfait avec les déplacements de 
la manivelle du manipulateur. La figure 37 indique la po* 
sitiôn de l'électro-aimant par rapport à la palette, et 
va nous sarvir à compléter la description du mécanisme 
du récepteur. 

L'électro-aimant en fer à cheval présente ses surfaces 
polaires à la palette de fer doux P ; une grosse vis, placée 
à l'arrière, permet de l'approcher et de l'éloigner à vo- 
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lonté. Une extrémité du tildes bobines s'attache à la borne 
intérieure X', qui communique elle-même à la borne ex- 
térieure X par laquelle arrive le courant. L'autre exlré- 
, mité du fil des bobines s'attache à la borne intérieure Y', 
qui communique elle-même à la borne extérieure Y des- 
tinée à donner attache au fil de terre. 




Fif. 87. 

A rétat de repos, lorsque là manivelle du manipula- 
teur est sur la croix^ Taiguille du cadran du récepteur 
est aussi sur la croix, et la palette P de Téleclro-aimant 
est verticale. Au moment où un premier courant arrive 
au récepteur, la palette P, attirée, exécute une première 
oscillation, Taiguille du cadran passe sur la première di- 
vision du cadran correspondant à un nombre impair; 
mais, pour envoyer ce premier courant, la manivelle du 
manipulateur qui expédie adû aussi passer sur la première 
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division de son cadran. Au moment où le courant cesse, 
la palette P, ramenée par le ressort antagoniste r, exé- 
cute une seconde oscillation, et Taiguille paàse sur la se* 
conde division du cadran correspondant à un nombre 
pair /mais, pour interrompre le courant, la manivelle du 
manipulateur du poste qui envoie a dû aussi passer sur 
la seconde division de son cadran. 11 est facile de voir que, 
pendant toute la durée de la transmission, la manivelle du 
manipulateur du poste qui expédie, et Taiguille du cadran 
du récepteur du poste qui reçoit, ont une marche concor- 
dante, passent et s'arrêtent en même temps sur les divi- 
sions correspondantes des cadrans. Les signes indiqués 
par le manipulateur du poste qui expédie sont donc in- 
stantanément et exactement reproduits par Taiguille du 
récepteur du poste qui reçoit la dépêche. 

Réglage dé l'appareil. — Nous avons VU que ies mou- 
vements de l'aiguille du cadran du récepteur sont réglés 
par les oscillations du contact G (fig. 36 et 38), qui dégage 
alternativement les dents des deux roues de Téchappe- 
ment R. 11 est facile de comprendre que si ces oscillations 
étaient trop étendues, le contact G sortirait du plan de la 
roue qu'il doit arrêter; dans ce cas, le mouvement d'horlo- 
gerie, n'étant plus retenu, tournerait avec une grande vi- 
tesse jusqu'à^ l'entier épuisement du ressort du barillet B, 
entraînant l'aiguille du cadran. Si, au contraire, les os- 
cillations du contact G n'avaient pas assez d'amplitude, 
les dents de l'échappement ne seraient pas dégagées; dans 
ce cas, l'échappement, le mouvement d'horlogerie et l'ai- 
guille du cadran resteraient immobiles. Pour avoir une 
bonne transmission, il est donc nécessaire de restreindre 
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autant que possible les oscillations du contact G, et de leur 
laisser néanmoins assez d'amplitude pour que, à chaque 
oscillation, une dent de réchappemaot soit dégagée. Mais 
Tamplitude des oscillations du contact G dépend de 
rétendue des déplacements de la queue q de la palette 
qui se meut entre les pointes des deux vis implantées 
dans les branches de la fourche f; en agissant sur les vis 
delà fourche/*, on peut donc toujours régler Tamplitude 
des oscillations de la palette P, de la queue 9 et du con- 
tact G, de manière à assurer le jeu de l'échappement et à 
rendre la marche de Taiguille du cadran régulière. 

Les oscillations de la palette P, qui déterminent la mar- 
che du récepteur, s'exécutent sous la double influence de 
Télectro-aimant et du ressort antagoniste r. Ce ressort 
doit permettre à la palette de céder à l'attraction de l'élec- 
tro-aimant, mais il doit avoir assez de force pour la ra- 
mener à sa position normale quand l'aimantation a cessé, et 
pour l'y maintenir. Le jeu régulier de l'appareil exige donc 
qu'on puisse tendre ou détendre le ressort r, de manière 
qu'il y ait toujours uh juste rapport entre la tensiqn de ce 
ressort retlaforcedel'^leclro-aimant ou l'intensité du cou- 
rant transmis. A cet effet, une extrémité de ce ressort r*6st 
fixée au levier coudé ^ fixé lui-même, à une pièce horizon- 
tale ss mobile autour d'un axe vertical h . Cette pièce ss porte 
à gauche une tige verticale t\ constamment appuyée contre 
la face postérieure d'un disque métallique U que Ton peut 
faire tourner à volonté à droite ou à gauche, au moyen 
de Taxe horizontal k, dont l'extrémité libre forme le carré 
du petit cadran placé à l'angle supérieur droit de la botte 
du récepteur {fig. 85). En jetant les yeux sur le disque U, 
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il est facile de voir que l'épaisseur de sa tranche varie 
d'une manière régulière ; par conséquent, suivant que le 




FIg. 38. 
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disque U tourne dans un sens ou dans un autre, la tige tf 
est repoussée vers la plaque NM du cadran ou ramenée en 
sens contraire. Or, la tige ^ ' et le levier coudé t étant fixés 
aux extrémités de la pièce ss mobile autour de l'axe ver- 
tical A, leurs mouvements sont nécessairement solidaires et 
de sens contraires. Il en résulte que quand, par le mouve- 
ment de rotation du disque U, la tige /' egt repoussée vers 
la plaque MN, la tension du ressort r est augmentée; 
dans le cas contraire, le ressort r est détendu. La petite 
clef suspendue à la boîte du récepteur (fig. 35) permet de 
faire tourner le carré k du petit cadran placé à Tangle 
supérieur droit, de faire varier la position du disque U, et 
de donner au ressort antagoniste r la tension convenable 
pour que la palette P marche régulièrement^ 

L'employé doit toujours avoir la possibilitéde manœuvrer 
le récepteur à la main, et de ramener son aiguille sur la 
croix. Le contact G et son axe aa sont supportés par un 
levier horizontal CD, mobile autour de son extrémité C et 
retenu dans sa position normale par un ressort à boudin r'; 
l'étendue des mouvements de ce levier est très faible, et 
limitée par une vis d engagée dans un trou elliptique. Sur 
l'extrémité libre D de ce levier repose une tige verticale ter- 
minée par un bouton \ sur lequel appuie une autre petite 
tigeierminée par un bouton I qui fait saillie à la partie su- 
périeure de la botte du récepteur (fig. 35). 11 suffit de poser 
le doigt sur le bouton extérieur I pour peser sur le bou- 
ton r et sur l'extrémité D du levier par l'intermédiaire de la 
tige verticale. A ce levier CD est fixé un an»ét E qui, dans 
sa position normale, laisse passer librement la goupille o 
de rcchappenient R. Abaissons rcxlrémilé D du levier en 
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pesant sur le bouton extérieur I ; le contact G s'abaisse 
et réchappement est dégagé ; en même temps l'extrémité 
supérieure de Tarrêt E s'incline vers le centre de l'échap- 
pement, de manière à barrer le passage à la goupille o. Le 
mouvement d'horlogerie, l'échapp^nent R et l'aiguille du 
cadran, marchent donc jusqu'à ce que la goupille o heurte 
l'extrémité de l'arrêt E. Dans cette position, l'aiguille du 
cadran est sur la lettre Z, et le contact G se trouve au- 
dessous et en face du milieu de l'intervalle de deux dents 
de la roue postérieure de l'échappement. Cessons alors de 
peser sur le bouton extérieur I; le levier CD est ramené 
à sa position normale par le ressort antagoniste r', et 
l'arrêt E est relevé en même temps que le contact G qui 
vient se placer entre deux dents de la roue postérieure, 
La goupille o se trouve dégagée, et l'échappement R tourne 
jusqu'à ce que la dent de la roue postérieure heurte le 
contact G, c'est-à-dire d'wn vingt-sixième de circonférence ; 
par conséquent, l'aiguille du cadran avance elle-même 
d'une division et s'arrête sur la croix. Quelle que soit la 
position de l'aiguille sur le cadran, il est donc toujours 
possible de la ramener instantanément sur la croix par 
une seule pesée sur le' bouton extérieur I de la botte du 
récepteur. 

ConposiUoB d'an jposte. — Un poste mtermédiaire W 
(fig. 39 ), con-espondant avec un poste à gauche par le 
fil V, et avec un poste à droite par le fil V, se compose 
essentiellement d'un manipulateur, et d'un récepteur placé 
sur une planchette en face et au-dessus du manipulateur; 
deux sonneries^ deux boussoles et deux paratonnerres P, P' 
sont symétriquement diafribués à gauche et à droite du ré- 
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cepteur. Le manipulateur placé sur une table horizontale 
fonctionne par les deux côtés. Le fil de ligne V du poste 
correspondant de gauche traverse le paratonnerre et la 
boussole de gauche, et vient se fixer à la borne L du ma- 
nipulateur ; le fil de ligne V du poste correspondant de 




Fig. 39. 

droite traverse le paratonnerre et la boussole de droite, 
et vient se Mec à la borne L' du manipulateur. De la 
borne R du manipulateur pnrt uu fil qui se rend à une 
des bornes extérieures du récepteur. La borne G du ma- 
nipulateur communique avec le pôle positif de la pile du 
poste par l'intermédiaire du commutateur K. La borne-S 
du manipulateur est reliée par un fil à une des bornes exté- 
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rieures de la sonnerie de gauche. La borne S' du manipu- 
lateur communique par un fil avec une des bornes 
extérieures de la sonnerie de droite. Enfin des deuxièmes 
bornes du récepteur et des deux sonneries partent des 
fils qui aboutissent à une bande métallique TT; cette 
bande TTœmmun^ueelle^^ avec le pôlen^atif de 
. la pile du poste et avec uw largue |^que métallique pro- 
tpndéaient enfouie ,dans le soL Les communications du 
côté gauche du manipulateur, la boussole, la sonnerie, le 
paratonnerre degauch^<> et le récepteur, servent à corjnes- 
pondre par le fil Y avec le poste de gauche. Leis com- 
munications du côté droit du manipulateur, la boussole, 
la sonnerie., le palratonnerre de droite, et le récep- 
teur, servent à, correspondre par le fil V avec le poste de 
droite. 

Dans un poste tête de ligne, le manipulateur ne fonc- 
tionne évidemment que par un côté. Dans ce cas, on n'a 
besoin, que d'un manipulateur, d'un récepteur, d'une 
boussole, d'une sonnme et d'un paratonnerre. 

Dans ^intérieur des postes» on doit Veiller avec beau- 
coup de^soin à maintenir Tisolément des fils de commu- 
nication. Dan&cebut-et pour cet usage^ on emploie toujours 
des fils métalliques recouverts d'une enveloppe épaisse de 
gutta-percha. 

Corresp^adance.-»- Soit W (fig. /iO) un poste eu com- 
munication avec deux postes Voisins, Tun à gauche V^ 
l'autre à droite V. 

A l'état de repos, dans la position d'attente^ la mani- 
velle du manipulateur et l'aiguille du récepteur de chaque 
poste sont sur la croix; les deux commutateurs N, N', sont 
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en oommunication avec les sonneries correspondantes par 
les bornes S, S'. 

Supposons que le poste de gauche V veuille correspon- 
dre avec le poste W. L'employé de ce poste V met le com- 
mutateur de son manipulateur en communication avec 
la pile de ligne, fait décrire à la manivelle un tour entier, 
et envoie ainsi sur la ligne un courant qui pénètre dans le 
poste W, dévie l'aiguille de la boussole de gauche, gagne 
la borne L du manipulateur, le commutateur N, et se rend 
à la sonnerie de gauche qu'il met en mouvement. L'em- 
ployé du poste W, averti par le tintement de la sonnerie, 
met son commutateur N sur le contact r qui sert à établir la 
communication delà ligneVaveclapiledelignedu poste W; 
puis il fait décrire un tour entier à la manivelle de son ma- 
nipulateur, et l'arrête sur la croix. Le courant de la pile 
du poste W, lancé sur la ligne, agit sur l'aiguille du récep- 
teur du poste V et lui fait décrire un tour entier. L'em- 
ployé du poste V est ainsi prévenu que le poste W est 
prêt à recevoir. Si cependant l'employé du poste W est 
occupé avec le poste V au moment où il est attaqué par 
le poste V, il se borne à passer au poste V les deux let- 
tres A,Z (attendez), et quand il est devenu libre de rece- 
voir, il prévient en faisant décrire un tour entier à la ma- 
nivelle de son manipulateur. 

Du moment que le poste West libre, Temployédu poste V 
transmet sa dépêche lettre par lettre, en ayant soin de 
s'arrêter sur chaque lettre qu'il Veut indiquer; ces lettres 
sont exactement reproduites par l'aiguille du récepteur 
du poste W. A la fin de chaque mot, l'employé qui ex- 
pédie ramène la manivelle de son manipulateur à la 
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croix. Quand la dépêche est terminée, l'employé qui 
expédie fait un tour de manivelle en s'arrêtant sur la 
lettre Z, et revient à la croix: cela s'appelle le final. Le 
correspondant qui le l'eçoit envoie alors les deux let- 
tres C, 0, pour indiquer qu'il a compris. Puis les employés 
des deux postes V, W, remettent les commutateurs de 
leurs manipulateurs en communication avec les sonneries. 
Quand la dépêche contient des chiffres, l'employé qui 
expédie prévient son correspondant que les signaux sui- 
vants indiquent des chiffres, en faisant passer deux fois de 
suite la lettre C. On prévient que la série des chiffies est 
terminée et qu'on revient aux lettres, en arrêtant deux fois 
la manivelle du manipulateur sur la croix (1). 

Pendant la transmission, l'employé qui envoie doit tou- 
jours tourner la manivelle dans le même sens, c'est le seul 
moyen de conserver une concordance complète entre les 
indications du manipulateur et celles du récepteur du 
poste qui reçoit. 

V Avec un appareil bien réglé, un employé peut facile- 
ment transmettre de soixante à quatre-vingt-dix lettres 
par minute ; mais ce nombre est bien éloigné de la limite 
d'action de l'appareil. Les récepteurs de M. Bréguet peu- 
vent faire jusqu'à quatre mille signaux par minute; cela 
permet à l'employé d'imprimer une très grande vitesse 
à la manivelle de son manipulateur, quand il passe d'une 
lettre de la dépêche à la suivante. 

' (1) Les sigûaui qui servent à iDdiquer le passage des lettres aui 
chiffres et le retour aui lettres , ainsi qne les divers signaui régle- 
mentaires, varient dans les diverses administrations de chemins 
de fer. 
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Si, dans le cours d'une transmission, les signaux de- 
viennent inintelligibles, on arrête le coiTespondant par 
un tour de la manivelle du manipulateur ; cela s'appelle 
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couper la dépêche ; 0T\ ratnène l'aiguille du récepteur à la 
croix à Taide du bouton I placé à la partie supérieure de 
la boite (fig. 35), et Ton attend un certain temps pour per- 
mettre au correspondant d'exécuter la môme opération. 
Puis on lui passe les deux lettres R, R {répétez)^ suivies 
du dernier mot compris et du final. Le correspondant, 
connaissant la partie de la dépêche qu'il doit répéter, 
recommence la transmission. 

8 
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Sur les lignes des chemins de fer, on abrège quel- 
quelbis la transmission en employant des signes conven- 
tionnels. A Taide d'un signal déterminé d'avance, rem- 
ployé du poste qui envoie prévient l'employé du poste qui 
reçoit qiiielacorreepQuda»ce va s'établir en signes conven- 
tionnels. 

Oii^nd le poste ,V veut correspondre directement avec 
un i>osite plus éloigné que le poste W avec lequel il est en 
communication permanente, l'employé demande la com- 
munication directe par un tour de manivelle de son ma- 
nipulateur qu'il fait suivre du nom du poste avec lequel il 
veut se mettre en rclaticML; il a soin d'indiquer en même 
temps le nombre de minutes que peut exiger la transmis- 
. sion de sa dépêche. Immédiatement l'employé du poste W 
répond C,0, transmet la même demande au poste suivant 
V, et met ses deux commutateurs N, N', sur la plaque de 
communication directe marquée CD. La demande est ainsi 
transmise de proche en proche au poste demandé, qui se 
trouve bientôt en communication directe avec le poste Vç 
et peut recevoir la dépêche sans que tes postes ihternié- 
diairesen aient connaissance. Seulement, dans chacun des 
postes intermédiaires, les boussoles sont agitées tant que 
dure la correspondance. Le retour des boussoles à l'état 
de repos avertit que la transmission est achevée ; les em- 
ployés des postes intermédiaires peuvent profiter de ce 
signal pour reprendre la position d'attente, en remettant 
les commutateurs des manipulateurs en (iommunioation 
avec les sonneries. 

La communication directe petit aussi être établie par 
l'intermédiaire des deux paratonnerres P, P'. Pour cela il 
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suffit de pousser le commutateur de chacun de ces para- 
tonnerres sur la goutte de suif CD (tig. 2k); dans ce cas, 
les deux lignes communiquent par le fil qui relie les 
boutons E des deux paratonnerres, et le circuit ne passe 
pas dans les boussoles du poste. 

Vélégraphe à wmawmmmmkï du eourant, de M. BrégiMt, 

Le télégraphe à renversement de H. Br^uetest un ap- 
pareil à cadran en tout semblable au précédent ; seule- 
ment, au lieu d'émettre sur la ligne une série de courants 
interrompus, cette nouvelle disposition permet de la faire 
traverser par des courants alternativement de sens con- 
traires. Le manipulateuret le mécanisme deFéchappemenf 
du récepteur sont construits d'après les principes exposés 
dans le paragraphe précédent, la correspondance se fait 
delà même manière; nous n'avons donc à insister que 
sur les dispositions particulières qui permettent de ren- 
verser le courant dans le manipulateur et d'utiliser les 
courants alternatifs dans le récepteur. 

Manipoiateiir. — Le levier (fig. H) qui tourne autour 
de la colonne sous la double influence de la manivelle H 
et de la roue à gorge, se compose de deux pièces mé^talH- 
ques G, G', isolées Tune de l'autre au moyen d'une plaque 
d'ivoire et oscillant nécessairement en sens contraires. La 
partie G' est ainsi isolée de la colonne et ne communique 
jamais avec le cadran. L'extrémité libre de la partie G 
porte une lame métallique horizontale qui presse, à l'état 
de repos, sur une petite pièce métallique a, et qui quitte 
cette pièce dans ses mouvements d'excursion à droite et à 
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gauche. Au-dessous de cette lame horizontale, rextrémilé 
du levier est armée d'une seconde lame verticale indiquée 
en lignes ponctuées, trop courte pour toucher la pièce a, 
et qui vient butter alternativement contre les petites vis 
métalliques p, p'. L*extrémité libre de la partie G' est aussi 




^y^ 
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armée de deux lames métalliques, Tune horizontale et su- 
périeure, l'autre verticale et indiquée en lignes ponctuées. 
La lame horizontale re^ie comtamment appuyée sur la 
pièce métallique 6, et la lame verticale vient butter alter- 
nativement contre les deux vis métalliques v, v'. 

La borne T communique avec la terre, la borne G avec 
le pôle positif, et la borne Z avec le pôle négatif de la 
pile. 

La borne G communique en outre d'une manière per- 
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manente avec les vis p' et v', et la borne Z avec les vis 
/?eti?. 

La pièce métallique 6, et par suite la partie G' du le* 
vier, communique constamment avec la borne T, et, par 
son intermédiaire, avec la terre. 

La petite pièce métallique a est en communication per* 
manente avec la borne R, qui elle-même communique 
avec le récepteur du poste. 

Les autres communications sont les mêmes que celles 
du manipulateur du tél^aphe à cadran précédemment 
décrit, page 11 a, figure 36. 

A l'état de repos, lorsque la manivelle est sur la croix ^ 
le levier G, G' a la position indiquée sur la figure. Les la- 
mes horizontales de ses extrémités reposent sur h et a, les 
lames verticales sont comprises entre les vis latérales sans 
les toucher : c'est la position de réception. Si, en effet, un 
des commutateurs N ou N' est placé sur un des contacts r 
ou r', le courant transmis passe dans ce commutateur, 
gagne par ce contact le cadran de Fappareil, le levier G, 
la petite pièce a, et de là se rend au récepteur du poste 
par la borne R. 

Faisons tourner la manivelle du manipulateur, et arré- * 
tons-la sur le secteui* impair marqué 1. La dent du le- 
vier G est engagée dans la rainure sinueuse de la roue, 
de manière que, quand la manivelle est au milieu de sa 
course sur la ligne de séparation du secteur de la croix et 
du secteur 1 , la lame horizontale de son extrémité libre 
quitte la pièce a, et la lame verticale heurte la vis p qui 
communique avec le pôle négatif de la pile; en même 
temps la lame verticale de la partie 6' touche la vis t/, 

8. 
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et met le pôle positif de la pile en communication 
avec le sol par Tintermédiaire de la pièce h que la lame 
horizontale n*a pas quittée. Quand donc la manivelle est 
arrivée à moitié de sa course, un courant négatif est 
émis sur la ligne. Pendant que la manivelle parcourt 
l'autre moitié de sa course pour s'arrêter sur le secteur 
impair 1 , le levier est ramené à sa position de repos, les 
deux lames verticales quittent les vis ;>, v\ et la lame hori- 
zontale de l'extrémité G se replace sur la pièce a : le coxx- 
T^ntnégatifesi interrompu.— Faisons maintenant passer 
la manivelle M du secteur impair 1 au secteur pair mar- 
qué 2. Le levier G, G', est de nouveau entraîné, mais il 
exécute un mouvement inverse du précédent. Quand la 
manivelle est au milieu de sa course sur la ligne de sépa- 
ration du secteur 1 et du secteur 2, la lame verticale 
de G touche la vis p', et la lame verticale de G' touche la 
vis t? : le pôle positif de la pile est en communication avec 
la ligne et son pôle négatif avec la terre; un cx)urant po- 
sitif ^i émis sur la ligne. Pendant que la manivelle par- 
court l'autre moitié de sa course pour s'arrêter sur le sec- 
teur joa/r 2, le levier est ramené à la position de repos, 
les deux lames verticales quittent les deux vis/)', t?, et la 
lame horizontale de l'extrémité G se replace sur]^la pièce a : 
le courant positif est interrompu. 

Il est facile de voir, en continuant à suivre les mou- 
vements du levier G, G', que, pendant une rotation en- 
tière de la manivelle M , la ligne est traversée par treize 
courants négatifs et par treize courants positifs, qui 
alternent. Le courant est négatif quand la manivelle 
passe d'un secteur pair à un secteur impair, et positif 
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quand il passe d'un secteur impair à un secteur pair. 
Réeei^iir. — Le récepteur de cet appareil est fondé 
sur les mêmes principes que celui du télégraphe à cadran 
ordinaire; mais la palette qui règle les mouvements de 
l'échappement et de l'aiguille a dû être modifiée de ma- 
nière à obéir aux renversements du courant, cl à rester 
insensible à ses interruptions. La figure 62 représente les 
dispositions qui satisfont à ces conditions et assurent la 
régularité des oscillations de la palette. 




Fig. 4Î. 

La palette est un électro-aimant horizontal E dont le 
noyau métallique est armé de deux ailettes verticales de 
ïev doux 0,0. L*électro-aîmant peut tourner autour d'un 
axe horizontal passant par les extrémités des deux vis 
latérales V,V'. Une .extrémité du fil de la bobine vient se 
fixer à la borne intérieure X', qui communique avec la 
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borne extérieure X par laquelle arrive le courant. L*au- 
tre extrtmité du fil s'attache à la borne intérieure Y', qui 
communique avec la borne extérieure Y à laquelle abou- 
tit le fil de terre. L'électro-aimant est en outre armé d'une 
queue métallique q qui règle le jeu de l'échappement du 
mouvement d'horlogerie, comme dans le récepteur de l'ap- 
pareil à cadran (fig. 36, page 120). 

Les deux ailettes de fer douxo, o, viennent se placer en- 
tre les surfaces polaires de deux aimants en fer à cheval 
a, a\ Ces deux aimants sont fixés sur un plan horizontal; 
leurs pôles de noms contraires sont en présence et sépa- 
rés par un intervalle qui permet aux ailettes 0,0, d'os- 
ciller de l'un à l'autre. A l'état de repos, quand l'aiguille 
indicatrice du cadran est sur la croix, les ailettes de fer 
doux 0, 0, appuient contre les surfaces polaires de l'ai- 
mant a'. Le premier courant transmis sur la ligne donne 
au noyau de l'électre-aimant E, et, par suite, aux ai- 
lettes de fer doux 0, 0, qui représentent ses surfaces ter- 
minales, une polarité identique avec celle de l'aimant a'. 
Les ailettes sont repoussées par a\ font tourner l'électro- 
aimant E sur son axe horizontal, viennent se coller 
contre les surfaces polaires de l'aimant a, et conservent 
la même position quand le courant de la ligne est inter- 
rompu. Le second courant émis sur la Ugne, ayant un 
sens contraire à celui du premier, change la polarité des 
ailettes 0,0, qui sont alors repoussées par l'aimant a, en- 
traînent l'éleotro-aimant E, et viennent se coller contre 
les surfaces polaires de l'aimant a'. 

En résumé, à chaque changement de sens du courant 
de la ligne, la polarité des ailettes 0, 0, est renversée; ces 
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ailettes oscillent en avant ou enainère, et Mectro- 
aimant exécute sur son axe un mouvement de rotation 
correspondant : il en résulte que les ailettes o, o, et la 
queue 9 invariablement fixée à Télectro-aimant E, exécu- 
tent une série d'oscillations de sens contraires. Ces oscil- 
lations de la queue; agissent sur Téchappement du mou- 
vement d'horlogerie comme dans l'appareil de la figure 36, 
et en règlent le Jeu de manière que l'aiguille indicatrice 
du cadran avance d'une lettre h chaque renversement 
du courant de la ligne. 

Télégrapiie à eadran de K. Fromeat. 

Le télégraphe à cadran de M. Froment est remarquable 
par le mécanisme du manipulateur. L'ensemble de l'ap- 
pareil est représenté dans la figure 43 ; ce modèle, con- 
struit par M. Bréguet, ne diffère du modèle de M. Fro- 
ment que par la disposition adoptée pour produire les 
intermittences du courant. Le récepteur de ce télégraphe 
est un récepteur à cadran tel que celui de la figure 35^ 
(page 118); le manipulateur seul doit nous occuper. 

Ce manipulateur est un clavier de piano; les touches, 
au nombre de vingt-six, sont disposées sur deux rangées. 
Sur les touches de la rangée supérieure et postérieure sont 
gravées la croix ou signe final, et les douze premières 
lettres de l'alphabet; les touches de la rangée inférieure 
et antérieure sont consacrées aux treize dernières lettres 
de l'alphabet. Au-dessous du clavier est placé un mouve- 
ment d'horlogerie dont la roue d'échappement est une 
roue à gorge sinueuse A, en tout semblable à celle du ma- 
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nipulateur du télégraphe à cadran de M. Bréguet (fig. 3ft, 
page 116). Dans la gorge de cette roue A s'engage Textré- 




Fig. 43 



mité d'un levier B; Tautre extrémité du levier est munie 
d'une lame métallique élastique qui, quand la roue A est 
en mouvement, oscille entre les vis Vy v\ et règle les in- 
termittences du courant. 

ta roue d'échappement A porte (fig. hh) une dent d 
qui entre en prise avec un cliquet c maintenu dans sa po- 
sition par un ressort r. Tant que la dent d est en prise, le 
mouvement d'horlogerie M et la roue A restent immo- 
biles ; mais quand le cliquet c est relevé, la dent d est dé- 
gagée, le mouvement d'horlogerie entre en jeu, la roue A 
tourne, et l'extrémité libre du levier B oscille entre les vis 
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V, v'. Cette figure indique encore comment chaque touche 
du clavier, en s'abaissant, bascule sur le couteau F, et 




Fig. 44. 

comment elle est relevée par le ressort à boudin accroché 
a son extrémité postérieure, quand elle est abandonnée à 
elle-même. 

Immédiatement au-dessous des touches et tout le long 
du clavier, règne (fig. 45) une barre de bois TT destinée à 
agir à volonté sur le cliquet c de la roue d'échappement 

A. Cette barre TT est fixée, par deux tringles métalliques 

B, H', à un cylindre métallique Y placé au-dessous du 
couteau FF, sur lequel basculent les touches. Ce cylindre 
Y, qui peut tourner sur son axe, est muni d'un fort res=- 
sort à boudin Z destiné à le ramener à sa position 
primitive, et à relever la bai're TT quand elle a été abaissée. 

Supposons que le doigt appuie sur une touche, la barre 
TT abaissée frappe l'extrémité libre du cliquet c (fig. UU), 
et dégage la dent d : le mouvement d'horlogerie et la roue A 
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tournent, l'extréÉQité du levier B (fig. 43) oscille entre les 
vis V, t;', et le courant est alternativement établi et inter- 
rompu. Quand la toudie est abandonnée à elle-même, elle 
se relève en même temps que la barre TT; le cliquet c, 
pressé par le ressort r, s'abaisse : le mouvement d*horlo- 
gerie, la roue A et le levier B s'arrêtent simultanément 
au moment où la dent d vient heurter contre l'extrémité 
du cliquet. 

Le nombre des alternatives du courant dépend du 
nombre des oscillations du levier B, et, par suite, de 
rétendue du mouvement angulaire de la roue A. Pour 
que cet appareil devienne apte à la correspondance télé- 




Fig. 45. 

graphique, il suffît donc d'ajouter un organe qui fasse 
dépendre l'étendue du mouvement angulaire de la roue A 
du rang de la touche abaissée, c'est-à-dire de la lettre ou 
du signe que l'on veut expédier. Ce problème a été résolu 
par H. Froment d'une manière à la fois très simple, très 
ingénieuse et très sûra 
Au centre de la roue A est implanté solidement un 



TÉLÉGRAPHE A CADRAN DB M. FROMENT. 1^5 

arbre métallique XX' de la longueur du clavier lui-mêine 
(fig. 46). Sur cet arbre et perpendiculairement à sa sur- 
face, sont implantées des chevilles métalliques disposées 
en deux rangées. Les chevilles de la rangée bb, 6'ô', cor- 
respondent aux touches supérieures; les chevilles de 
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Fig. 46. 

l'autre rangée ee, c'c\ aux touches hiférieures. Dans 
la figure, il n'y a que vingt-cinq chevilles au lieu de 
vingt-six ; cela tient à ce que la première cheville de la 
rangée bb^ b'b\ qui devrait correspondre à la première 
touche marquée d'une croix, est remplacée par la dent d 
de la roue d'échappement. Il n'y a donc pas réellement 
de cheville au-dessous de la croix; la première cheville 
marquée b correspond à la touche A, et les autres che- 
villes aux touches suivantes. Chaque cheville est implan- 
tée perpendiculairement à la surface de l'arbre XX' im- 
raédiatement au-dessous d'une touche, de manière que 
le plan mené par cette cheville et l'axe de l'arbre fasse, 
avec le plan passant par l'axe de l'arbre et la cheville pré- 
cédente ou la suivante, un angle dièdre égal au vingt- 
sixième de la circonférence. Il en résulte que : — 1" les treize 
chevilles de la rangée 66, 6'6' (y compris la dent d de 
la roue d'échappement A), forment un demi-tour de spire 
autour de l'arbre ; — T les treize chevilles de la rangée 
ce, cV, forment un second demi-tour de spire ; — 3° ces 

9 
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deux demi-tours de spire se complètent et représentent 
chacun la moitié d'une même spirale. 

Chaque touche (fig. Ul) est armée à sa partie inférieure 
d'une dent métallique D. Quand la touche est relevée, la 
dent D n'atteint pas les chevilles de l'arbre X placé au- 
dessous, et laisse cet arbre libre de tourner sur lui-même 
avec la roue A. Mais quand une touche est abaissée, 
l'arbre X et la roue A, dont les mouvements sont soli- 




FJg. 47. 

daires, sont limités dans leur rotation, et s'arrêtent néces- 
sairement au moment où la cheville correspondante à la 
touche abaissée vient heurter contre lardent D. 

Il est maintenant facile de comprendre le jeu de l'ap- 
pareil que la figure US représente dans son ensemble. 

Le bouton L, fixé à une grosse pièce triangulaire de 
bois, reçoit le fil de la ligne; il est muni d'un ressort mé- 
tallique a qu'on peut pousser à volonté sur l'un des deux 
boutons qui terminent les petites colonnes métalliques /, s. 
La colonne s communique avec le bouton S, et, par son 
intermédiaire, avec la sonnerie du poste. La colonne / 
communique avec la masse métallique du mouvement 
d'horlogerie, avec la roue à gorge A et le levier B. Le 
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bouton P reçoit le fil du pôle positif de la pile du poste 
et communique, parla colonnette ^ avec la vis v, La vis v', 
par la colonnette f, communique avec le bouton R, et, 
par son intermédiaire, avec le récepteur à cadran du poste. 
Quand la dent d de la roue d*échappement est en prise, 




Pig. 4Ô. 

l'extrémité libre du levier B appuie sur la vis v\ et le cir- 
cuit de la pile du poste est interrompu ; mais le récepteur 
peut recevoir le courant lancé sur la ligne par le poste 
correspondant: c'est la position de réception, h* s,i\\e\xYs la 
gorge de la roue A est disposée comme dans le récepteur 
(fig. 34, page 116); pour un tour entier de la roue A, 
l'extrémité libre du levier B appuie treize fois contre v et 
treize fois contre v'. 
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A l'état de repos, le ressort a du bouton L est en com- 
munication avec la petite colonne s et la sonnerie. J/em« 
ployé du poste qui veut envoyer pousse le ressort a sur le 
bouton de la colonne /, puis presse la touche de la croix. La 
roue d'échappement A est dégagée et exécute un tour en- 
tier. Pendant ce temps, le levier B oscille entre les vis v 
et v' ; le courant est treize fois envoyé, treize fois interrompu 
sur la ligne, arrive au poste correspondant et met la son- 
nerie en jeu. Le correspondant averti pousse le ressort a 
de son appareil sur le bouton de la colonne /, et presse la 
touche de la croix. Le courant éprouve treize alternatives 
d'émission et d'interruption, traverse le récepteur à cadran 
du poste qui a attaqué, fait décrire à l'aiguille un tour 
entier. L'employé est ainsi prévenu que l'autre poste est 
prêt à recevoir. 

Cela fait, l'employé du poste qui envoie appuie suc- 
cessivement le doigt sur les touches correspondantes aux 
lettres qu'il veut expédier. Chaque fois qu'une touche est 
abaissée, la roue d'échappement est dégagée, l'arbre XX' 
tourne, le levier B oscille, et la ligne reçoit une série 
de courants discontinus qui dure jusqu'à ce que la che- 
ville correspondante à cette touche vienne heurter contre 
sa dent. Ces courants discontinus, dont le nombre dé- 
pend de la touche abaissée, traversent le récepteur du poste 
correspondant et amènent son aiguille sur la même lettre 
que celle de la touche abaissée. Quand le doigt passe 
d'une première touche à une seconde fouche quelconque, 
l'arbre XX' et la roue à gorge A tournent ensemble d'un 
angle égal à celui des deux chevilles correspondantes aux 
touches successivement attaquées, par conséquent le 
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nombre des oscillations du levier B, ou le nombre des 
alternatives du courant envoyé sur la ligne, est égal au 
nombre des touches ou des lettres comprises entre les 
positions successives du doigt sur le clavier. C'est la con- 
dition nécessaire et suffisante pour que Taiguille du 
récepteur du poste correspondant marche d'accord avec 
le doigt de l'expéditeur sur le clavier du manipulateur du 
poste qui envoie. 

Dans la figure d'ensemble (fig. /i8), on voit en C un 
cadran dont l'aiguille marche sous l'influence du mouve- 
ment d'horlogerie du manipulateur. Cette aiguille est 
constamment d'accord avec le doigt de l'expéditeur et 
avec l'aiguille du récepteur du poste correspondant; elle 
est utile à l'employé pour suivre des yeux l'expédition de 
la dépêche et contrôler l'opération qu'il exécute. 

Avec cet appareil télégraphique, la rapidité de la cor- 
respondance dépend évidemment de la vitesse de rotation 
de l'axe XX' armé de chevilles métalliques (fîg. ûô). Le 
mode d'interruption adopté parM.Bréguet a l'inconvé- 
nient de charger cet axe XX' d'une roue à gorge A dont 
le poids ralentit le mouvement de rotation du système. 
M. Froment emploie un interrupteur qui donne moins de 
masse à l'axe XX', et permet une correspondance plus 
rapide. 

Télégraphe de IK. Siemenf . 

Le tél^raphe à cadran de M. Siemens est remarquable 
en ce que, sans le secours d'aucun mouvement d'horlo- 
gerie, un même appareil sert de récepteur et de manipu- 
lateur. La figure 49 représente la* disposition des pièces 
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qui livrent passage au courant ; les figures 50 et 52 repro- 
duisent Tappareil dans son ensemble : la première est 
consacrée au transmetteur du courant et à ses communi- 
cations avec la pile, la sonnerie, la terre et la ligne; la 
seconde est une reproduction du cadran avec son aiguille 
indicatrice. 

Transmetteer de coorant. — Les pièces du trans- 
metteur (fig. /i9) sont fixées sur une plaque métallique 




Fig. 49. 

circulaire MM, enchâssée elle-même dans un cadre de 
bois. Un électro-aimant vertical, en fer à cheval, est placé 
au-dessous de la plaque métallique MM; ses deux surfa- 
ces polaires E,E', passent à travers des ouvertures prati- 
quées dans la plaque et font saillie au-dessus de sa face 
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supérieure. ÂÂ est une armature de fer doux mobile au* 
tour d'un axe vertical passant par son centre de figure, 
Quand le courant traverse les bobines de Télectro-aimant, 
l'armature AA exécute, autour de son centre, un mou- 
vement de rotation qui rapproche ses extrémités des sur- 
faces polaires E,E'. Quand le courant est interrompu, 
l'armature est ramenée à sa position d'équilibre par le res- 
sort antagoniste R fixé à la tige t. Un mécanisme facile à 
comprendre permet de régler la tension du ressort R. 

A l'armature A A est fixé un levier NN' qui participe à 
tousses mouvements. L'extrémité libre N' du levier porte 
une tige métallique horizontale c munie d'un crochet qui 
s'engage entre les dents d'une roue à rochet 0. Quand 
l'armature A A est attirée, l'extrémité libre N' du levier est 
entraînée vers la roue 0, et le crochet de la tige c passe 
d'une dent à la dent suivante de la roue. Quand l'arma- 
ture est ramenée par le ressort antagoniste R, l'extré- 
mité N' du levier s'éloigne de la roue ; le crochet de la 
tige c entraîne la roue et lui fait décrire un mouvement 
angulaire dont l'étendue est égale à l'épaisseur d'une 
dent. Cette rouer entraîne dans son mouvement un axe 
vertical i qui passe par son centre et auquel sont fixées 
deux aiguilles : l'aiguille inférieure D qui sert à arrêter à 
volonté le mouvement de la roue par un mécanisme que 
nous indiquerons plus tard, et l'aiguille indicatrice (fig. 52) 
qui se meut sur un cadran garni de touches sur lesquelles 
sont gravées les lettres de l'alphabet. Le nombre des 
touches du cadran est égal à celui des dents de la roue 
à rochet 0. Par ce moyen, toutes les fois que la roue 
tourne d'une dent, l'aiguille passe d'un signe au signe 
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suivant du cadran, et un tour entier décrit par la roue 
correspond à un tour entier deTaiguiUe indicatrice. 

Si les bobines de l'électro-aimant EE' sont traversées 
par une série de courants interrompus, le levier NN' exé- 
cute une série d'oscillations correspondantes aux phases 
du mouveraent de va-et-vient de Farmature AA. Chaque 
fois que Farmature est attirée, le crochet de la tige e passe 
d'une dent à la dent suivante de la roue immobile 
pendant ce mouvement ; chaque fois, au contraire, que 
Farmature A A est entraînée par le ressort antagoniste R, 
la roue est entraînée par le crochet de la tige c et se dé- 
place (Je toute l'épaisseur d'une dent. 11 en résulte que, 
pour chaque oscillation complète du levier NN', la roue 
se déplace d'une dent, et FaiguiUe indicatrice (flg. 52) passe 
du centre d'une division au centre de la division suivante 
du cadran. 

Deux tiges métalliques s, s\ sont destinées à assurer 
la régularité des mouvements de la roue 0. La tige s 
est armée d'un crochet qui s'engage latéralement entre 
les dents de la roue ; il est facile de voir que le cro- 
chet de cette tige s ne permet pas à la roue d« se dé- 
placer quand, par suite du mouvement du levier NN', le 
crochet de la tige c passe d'une dent à la dent suivante, 
et que cette tige s laisse la roue libre d'obéir à la traction 
du crochet de c quand NN' est ramené par- le ressort 
antagoniste. — La tige s', fixée au levier NN', passe par- 
dessus la roue ; elle est armée à son extrémité libre 
d'un crochet vertical qui se place entre deux dents con- 
sécutives quand le levier est ramené par le ressort R, et 
au contraire se dégage de ces dents quand le levier est 
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entraîné vers la roue. La fonction de cette tige s' est de 
limiter à retendue de Tépaisseur d*une dent le mouve- 
ment d'entraînement que la tige c imprime à la roue 0. 
M. Siemens a confié au levier NN' la fonction d'inter- 
rompre le courant qui traverse les bobines de Télectro- 
aimant EE'. nn' est une pièce entièrement métallique, 
rectangulaire, connue sous le nom de navette, et qui joue 
un rôle fort important. Son extrémité n est traversée par 
un axe vertical autour duquel la pièce peut tourner; son 
extrémité libre n' appuie sur une agate isolante, et frotte 
sur elle quand la navette est en mouvement. Vers son 
milieu, la navette porte deux prolongements latéraux, 
terminés par des rebords verticaux x, x'. Au niveau des 
prolongements latéraux de la navette, le levier NN' porte 
une pièce métallique rf, dont les extrémités sont garnies 
de deux bouts isolants d'ivoire ou d'agate, et dont la 
longueur est un peu moindre que l'intervalle des deux 
rebords métalliques x, x'. — Quand l'armature A A et le 
levier NN' sont ramenés par le ressort antagoniste R, 
l'extrémité de la pièce d butte contre le rebord x de la 
navette et le maintient appliqué contre la pointe métal- 
lique de la vis V ; un petit ressort placé entre le rebord x 
et la pointe de la vis V sert à assurer la communication 
de la navette et de la pièce métallique P qui porte la vis V. 
Quand, au contraire, l'armature A A est attirée par les 
surfaces polaires E, E', la pièce d quitte le rebord x de 
la navette, rencontre bientôt le rebord opposé x\ sépare la 
navette de la vis V et la fait butter contre la vis V ; cette 
dernière vis est garnie d'un bout isolant d'ivoire ou 
d'agate. Les vis V, V, qui limitent les excursions du le- 

9. 
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vier NN' et de la navette nn\ doivent être réglées de ma- 
nière que le crochet de la tige c puisse se déplacer de toute 
l'épaisseur d'une dent de la roue 0. La navette wn' elle- 
même joue le rôle d'interrupteur. 




Fig. 50. 

Avant d'exposer la marche de l'appareil sous l'influence 
du courant, nous devons faire observer que les pièces mé- 
talliques P, P', F, p, sont fixées sur des supports d'ivoire 
qui les isolent de la plaque métallique MM et du reste de 
l'appareil. Les autres pièces de l'appareil sont directe- 
ment fixées à la plaque métallique M M, et communiquent 
par son intermédiaire avec la terre, au moyen d'un fil 
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métallique qui réunit le pied de ta colonne I (tig. 50) 
au bouton T. Il en résulte que le levier NN' communique 
constamment avec le sol, et que la navette nn* en est 
toujours isolée. 

L'ensemble des communications est représenté par les 
figures 50 et 51. Le bouton C communique avec le pôle 
positif de la pile, avec la bobine £' de Félectro-aimaut 
par le fil /*', et par le fil h avec un ressort métallique ^ 
placé sous le cadre de bois (fig. 51). Le bouton Z com- 
munique avec le pôle négatif de la pile, et par le bouton T, 
avec la terre. Le bouton L qui reçoit le fil de la ligne com- 
munique avec le ressort g placé sous le cadre de bois 
{fig. 51); ce ressort g appuie contre la tige métallique G, 
maintenue elle-même en communication permanente avec 
le commutateur U. Le ressort Y communique avec le bou- 
ton S, et par son intermédiaire avec la sonnerie du poste. 
Le fil de la bobine E deTélectro-aimant passe sous la pla- 
que MM, traverse le trou Q garni d'un anneau isolant, et 
vient, par son prolongement/*, se fixer à la pièce F et établir 
la communication du bouton C avec la navette nn' par 
rintermédiaire des bobines de lelectro-aimant. Enfin, de 
la pièce p part un fil / qui se bifurque : une branche va se 
fixer à la pièce P ; l'autre passe par le trou Q, chemine sous 
la plaque MM, et par le fil /' va se fixer au ressort X. 

A Tétat de repos, le commutateur U appuie contre le 
ressort Y, et met la ligne L en communication avec la 
sonnerie par le bouton S. 

Dans deux postes correspondants, les communications 
étant réglées comme nous venons de l'indiquer, les deux 
piles doivent être disposées en tension Tune par rapport 
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à Tâutre. A cet eflet, dans Tun des postes, C communique 
avec le pôle positif, Z avec le pôle négatif; dans Tautre 
poste, C communique avec le pôle négatif, et Z avec le 
pôle positif de la pile. 

Les commutateurs U des deux postes correspondants 
étant dans la position de repos, c'est-à-dire en commu- 
nication avec les sonneries par les ressorts Y, remployé 
du poste de départ de la dépêche presse le bouton W. 
Le ressort g (fig. 51) est éloigné de la tige G et repoussé 
contre le ressort g' placé au-dessous. Dès lors le pôle C de 
la pile de ce poste communique avec la ligne par le fil A, 
les ressorts ^, g', et le bouton L. Le courant traverse le fil 
de la ligne, arrive au bouton L du poste correspondant, 
se rend à son commutateur U à travers le ressort g et 
la tige G, au ressort Y, et met enjeu la sonnerie. Alors 
Temployédu poste averti répond, par un mouvement sem- 
blable, qu'il a reçu le signal et qu'il est prêt à recevoir. 
Les deux employés poussent, chacun de leur côté, le com- 
mutateur U du ressort Y sur le ressort X; d'ailleurs le res- 
sort g estrdevé par son élasticité et appuie contre la tigeG. 
Dès lors le circuit des deux piles est fermé, le courant 
part de C par le fil /"', traverse les bobines de l'électro- 
airaant, arrive par le fil /"à la pièce F et à la navette, 
passe par la vis V et la pièce P, gagne, par le fil //', le 
ressort X, le commutateur U, la tige G, le ressort ^, le 
bouton L, parcourt la ligne, se rend au poste correspon- 
dant, traverse les diverses pièces de son transmetteur, sa 
pile, et se perd dans la terre. Il est évident que les pièces 
des transmetteurs des deux postes correspondants sont 
traversées en sens inverses par le courant fourni par les 
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deux piles disposées en tension, et dont le circuit com- 
mun est fermé par les deux commutateurs appuyés Tun 
et Tautre contre le ressort X. 

Mais, du moment que le courant passe dans chaque poste, 
Tarmature AA est attirée par les surfaces polaires E, E', 
et le levier NN' suit son mouvement ; la pièce d heurte 
contre le rebord j?', détache 
la navette de la vis V, et 
l'applique contre Textré- 
mité isolante de la vis V ; 
le circuit est interrompu. 
Dès lors Tarmature A A 
cède à la traction du res- 
sort R, et entraîne le le- Fig. si. 
vierNN' ; la pièce rf pousse 

de nouveau le rebord x^ et ramène la navette contre la 
pointe de la vis V ; le circuit est de nouveau fermé et le 
courant rétabli. La navette joue donc le rôle d'un véri- 
table interrupteur. — Du moment que le circuit commun 
des deux piles est fermé, la ligne est donc traversée paf 
une série de courants interrompus ; et comme les appareils 
des deux postes sont soumis aux mômes influences, dans 
chacun d'eux le levier NN' exécute des oscillations par- 
faitement concordantes, tant que les commutateurs U res - 
tent appuyés contre les ressorts X. Mais puisque, dans les 
deux postes, le levier NN' exécute des oscillations, nous 
savons que, dans chacun des appareils en communication, 
la roue 0, Taiguille inférieure D et l'aiguille indicatrice du 
cadran tournent d'une manière continue autour de leur 
axe commun. Tous ces mouvements sont solidaires, et si 
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les appareils sont bien régies, les aiguilles indicatrices des 
deux postes passent en même temps sur les mêmes signes 
des deux cadrans. 

Cadran indicateur. — Cette rotation des aiguilles in- 
dicatrices continue indéfiniment ; pour qu'il y ait corres- 
pondance, il s'agit d'arrêter à la fois les deux aiguilles sur 
la lettre ou le signe que Ton veut expédier d'un poste à 
l'autre ; cette fonction est confiée aux touches du cadran 
indicateur (fig. 52). Ce cadran est placé au-dessus de 
l'appareil transmetteur et maintenu par les colonnes mé- 




Fig. 58. 



talliques I, I, I (fig. 50). L'axe i de l'aiguille indicatrice 
est le même que celui de l'aiguille inférieure D et de la 
roue 0, Sur les touches elles-mêmes disposées circulaire- 
ment sont gravés les lettres et les signes. Chaque touche 
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porte à sa face inférieure une cheville métallique ; les 
points d'attache de ces chevilles dessinent une circonfé- 
rence concentrique au cadran et sont indiqués en lignes 
ponctuées en y, y^ y. A Tétat de repos, les touches sont 
relevées par un ressort, et les chevilles laissent Taiguille 
inférieure D libre de tourner avec la roue 0. Mais, quand 
le doigt abaisse une touche, la cheville correspondante suit 
le mouvement, fait saillie au-dessous du cadran, et con- 
stitue un obstacle contre lequel vient butter Taiguille infé- 
rieure D. La position de cette aiguille est d'ailleurs calculée 
de manière qu'elle vient heurter une cheville abaissée un 
peu avant le moment où la navette, ramenée par la pièce d 
du levier NN', touche la pointe delà vis V, et, par suite, 
quand le circuit des piles est encore ouvert. 11 en résulte 
nécessairement que, quand l'aiguille inférieure D heurte 
la cheville abaissée, la roue s'arrête dans les deu3^ ap- 
pareils, et les aiguilles indicatrices des deux cadrans restent 
fixes Ga face de la lettre correspondante à la touche abais- 
sée. Quand la pression cesse, la touche se relève d'elle- 
même, l'aiguille inférieure D est dégagée, le mouvement 
oscillatoire du levier NN' recommence dans les deux appa- 
reils, et les aiguilles indicatrices des cadrans continuent 
à tourner jusqu'à ce qu'on les arrête de nouveau sur une 
lettre déterminée, en abaissant la touche correspondante. 
Quand la transmission de la dépêche est achevée, l'em- 
ployé du poste qui expédie ramène les aiguilles indica- 
trices sur la croix en abaissant la touche correspondante; 
puis le commutateur U est remis, de part et d'autre, en 
communication avec le ressort Y. Le circuit des piles est 
ainsi rompu dans les deux postes, et quand la touche de 
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la croix abandonnée à elle-même se relève, tout reste à 
rétat de repos, et les aiguilles indicatrices conservent leur 
position en face de la croix. 

Ressort de sûreté, — Pour que cet appareil marche ré- 
gulièrement, il faut qu'à chaque demi-oscillation du levier 
NN' le crochet de la tige c (fig. Zi9) aille se mettre en 
prise avec une nouvelle dent de la roue 0. Le frottement 
exercé par le crochet contre la tranche de la roue 
produit une résistance qui -s'opposerait au mouvement 
du levier NN', si Faction attractive des surfaces polaires 
E, E' sur Tarmature AA n'était pas renforcée. A cet effet, 
l'extrémité N du levier NN' porte un petit ressort r qui 
appuie contre une goupille implantée sur la face supé- 
rieure du levier. Quand l'armature est attirée, avant que 
la pièce d vienne heurter le rebord x' et entraîner la na- 
vette, le ressort r touche la pointe de la vis v. Mais cette 
vis V communique elle-même avec la pièce P et la vis V 
par la branche supérieure du fil /, et le ressort r lui- 
même communique avec la terre par la plaque MM. Il en 
résulte qu'au moment où, dans chacun des appareils, le 
ressort r touche la vis r, chacune des deux piles a son 
circuit fermé dans son propre poste. En raison de la 
résistance négligeable de chacun de ces nouveaux cir- 
cuits, le courant cesse de traverser la ligne, et chacune 
des piles fournit exclusivement aux bobines de son 
électro -aimant. L'attraction des surfaces polaires est 
augmentée, le mouvement du levier NN' est assuré mal- 
gré le frottement de la tige c contre la tranche de la roue 0, 
et la marche de l'appareil est régularisée. Du reste, au mo- 
ment où la pièce d du levier sépare la navette de la vis V, 
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le nouveau circuit des piles est rompu, Tarmature AA 
est ramenée par le ressort antagoniste R, et les oscillations 
du levier NN' s'exécutent comme nous l'avons indiqué. 

Le bouton H placé sur le côté du transmetteur (fig. ^9) 
permet de manœuvrer à la main Tarmature AA et le 
levier NN'; on peut donc, sans recourir au courant élec- 
trique, r^ler la position des vis V, V, de manière que le 
jeu de la tige à crochet c par rapport à la roue soit par- 
faitement régulier. 

Le télégraphe de H. Siemens a, sur tous les autres 
appareils à cadran, l'avantage de fonctionner sans le 
secours d'aucun mouvement d'horlogerie. Mais, pour que 
la correspondance soit possible, les aiguilles indicatrices 
des cadrans des deux postes correspondants doivent 
passer en même temps sur une même lettre; ce synchro- 
nisme est très difficile à maintenir, et surtout à retrouver 
quand il a été perdu. 

Télégraphe magnéto-électriqae de M. ^heatttone. 

Établi par M. Wheatstone à Saint-Germain, pour entre- 
tenir la correspondance avec Paris, c-e télégraphe a long- 
temps suffi à tous les besoins du service sur cette ligne de 
peu d'étendue. La description de cet appareil nous four- 
nira l'occasion de montrer comment les courants d'induc- 
tion peuvent être utilisés dans la télégraphie électrique. 

Le manipulateur (fig. 53) est, à proprement parler, un 
appareil de Clarck. — A est un fort aimant en fer à che- 
val, fixé horizontalement sur un socle de bois. E, E', sont 
deux bobines enroulées autour de deux forts barreaux 
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de fer doux dont les extrémités supérieures sont réu- 
nies par une pièce épaisse de fer doux. L'ensemble desl)o- 
bines et des deux barreaux peut tourner autour d'un axe 
vertical en face des pôles de Taimant A. Pendant cette 
rotation, les barreaux de fer doux éprouvent des variations 




Fig. K5. 

et des alternatives d'aimantation qui, par induction, dé- 
veloppent des courants dans le iil des bobines. Nous avons 
expliqué ailleurs (1) les lois de ces courants d'induction. 
En partant de la position représentée dans la figure 53 et 
en faisant tourner les bobines, on sait que, pendant la durée 
de chaque révolution complète, le courant induit change 
de sens au moment du passage d'une demi-révolution à 
l'autre, et conservé le même sens pendant chacune des 

(i) Traité d'électricité, I. H, p. 282. 
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demi-révolutions. Il suffit donc de recueillir ces courants 
d'induction pour pouvoir envoyer sur la ligne télégra- 
phique une série de courants de sens alternativement 
contraires. 

L'axe de rotation des bobines porte un pignon P qui 
est engrené par une roue dentée horizontale R mobile au- 
tour d'un axe vertical. A Textrémité supérieure de Taxe 
est fixée une seconde roue horizontale V divisée en vingt* 
sis. secteurs égaux, sur lesquels sont gravées les vingt-cinq 
lettres de l'alphabet dans leur ordre naturel, et la croix ou 
signe conventionnel. En face de chaque lettre, la roue est 
armée sur sa tranche d'une manette qui sert à mettre l'ap- 
pareil en mouvement. Une pointe métallique I sert de 
repère^ et indique la position à laquelle une lettre quel- 
conque doit être ramenée quand on veut la transmettre 
sur la ligne.^ — A l'état de repos, la croix du cadran de la 
roue supérieure V est en fac^ de la pointe I, et les bobines 
sont directement au-dessus des pôles de l'aimant A, 
comme l'indique la figure 53. Les dents de la roue R et 
du pignon P sont dans un rapport tel que les bobines 
exécutent treize révolutions complètes, ou vingt-six demi- 
révolutions, pendant que la roue V exécute une révolution. 
Il en résulte que, pendant le passage d'une lettre à la 
lettre suivante, les bobines exécutent une demi-révo- 
lution, et que, par conséquent, à deux signaux successifs 
passant devant la pointe I, correspondent deux cou- 
rants induits de sens inverses développés dans le fil des 
bobirtes. 

La figure 5U représente l'appareil des bobines vu par 
sa face inférieure. En E, E', sont les deux bobines ; F, F' 



16^ APPAHEILS TÉLÉGRAPHIQUES. 

sont les deux noyaux de fer doux. A est la coupe de Taxe 
de rotation. Dans sa partie inférieure comprise entre les 
brandies de Taimant fixe, cet axe est entouré d'une forte 
virole d'ébène H qui fait office de commutateur et sert 
à recueillir les courants. — Sur la face inférieure de cette 
virole H sont incrustés quatre arcs métalliques représen- 
tant chacun un quart de circonférence. Les arcs extérieurs 
0, 0, sont en communication avec les extrémités du fil des 
bobines et isolés Tun de l'autre; les arcs intérieurs c,c, sont 

isolés du reste de l'appareil 
et communiquent entre eux. 
— Deux ressorts métalliques 
bifurques r, r', fixés sur le 
socle de bois, appuient par 




Fig. 54. 



leurs extrémités libres contre 
le commutateur H. Les bran- 
ches externes des ressorts 
r,r'^ correspondent aux arcs 
extérieurs o, o, les branches 
internes aux arcs inté- 
rieurs c, c II est facile de 
voir que, pendant la rotation des bobines, les ressorts r, r', 
appuient alternativement sur le système des arcs exté- 
rieurs et sur le système des arcs intérieurs, mais jamais 
sur les deux systèmes d'arcs à la fois. 

Le ressort r (fig. 53) communique avec le bouton B 
qui donne attache au fil de la ligne ; le ressort r' commu- 
nique avec le bouton B' qui donne attache au fil de terre. 
— Chaque poste est muni d'un commutateur placé sur 
le fil de ligne. Au moyen de ce commutateur, le fil de ligne 
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communique avec la sonnerie dans la position d'attente, 
avec le récepteur dans la position de réception, avec le 
bouton B du manipulateur dans la position d'émission. 

Dans les positions d'attente et de réception, les bobines 
sont placées, ainsi que l'indique la figure 53, directement 
au-dessus des pôles de Taimant A. — I-es ressorts r, r' ne 
touchent pas les arcs extérieurs Oy o (fig. 56), et appuient 
par leurs branches internes sur les arcs intérieurs e, c; 
par conséquent, le bouton B communique avec le bouton 
B' par l'intermédiaire des deux ressorts /', r' et des deux 
arcs intérieurs e, c. Le courant transmis sur la ligne par 
le correspondant n'arrive pas au manipulateur; il est 
dirigé, par le commutateur du poste d'arrivée, soit 
vers la sonnerie, soit vers le récepteur, et se perd dans 
le sol. 

Pour expédier une dépêche, on commence par faire 
communiquer le bouton B avec le iil de ligne à l'aide 
du commutateur. 11 suffit alors de mettre le système des 
Iwbines en mouvement au moyen de la roue V, en ayant 
soin d'arrêter en face de la pointe repère I chacune des 
lettres qu'on veut transmettre. En effet, la croix étant en 
face de la pointe I (fig. 53) et les ressorts r, r* appuyant sur 
lesarcs intérieurs c, eifig. 54), amenons la lettre Aen face 
de la pointe I. Nous savons que les bobines décrivent une 
demi-révolution, et que, pendant cette demi-révolution, le 
courant développé par induction dans le fil des bobines 
conserve le mémo sens. Mais, au moment où la rotation 
commence, les ressorts r, r' quittent les arcs intérieurs 
c, c pour passer sur les arcs extérieurs o, o, qui eux- mêmes 
communiquent avec les extrémités du fil des bobines. Par 
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conséquent Télectromoteur représenté par les bobines 
communique avec la ligne par le bouton B, et avec la terre 
par le bouton B'; un courantest donc émis sur la ligne. Mais 
les ressorts r, r' ne conservent leur contact avec les arcs 
extérieurs©, o que ^nàdiïiWQ premier quart de révolution ; 
pendant le second quai t, ils appuient sur les arcs inté- 
rieurs Cy c, qui n'ont aucune communication avec le fil 
des bobines. Ainsi, pendant la demi-révolution des bo- 
bines qu'exige le remplacement de la croix par la lettre 
A en face de la pointe I, il y a une émission et une inter- 
ruption de courant sur la ligne. ^-Amenons maintenant la 
lettre B devant la pointe I ; les bobines exécutent une 
nouvelle demi-révolution. Pendant le premier quart de 
révolution, les ressorts r, r' appuient sur les arcs exté- 
rieurs 0, o', et, pendant le second quarts sur les arcs inté- 
rieurs Cy c. Ainsi, pendant la demi-révolution des bobines 
qu'exige le remplacement de la lettre A par la lettre B eîi 
face de la pointe I, il y a aussi une émission et une inter- 
ruption de courant sur la ligne ; mais le sens du courant 
émis pendant le passage de la lettre A à la lettre B est 
inverse de celui du courant émis pendant le passage de 
la croix à la lettre A. 

En résumé, pendant que la roue Vet les bobines exécu- 
tant leur mouvement de rotation, les divers signes gravés 
sur la roue V passent en face de la pointe repère I ; à 
chaque signe nouveau amené en face de I correspondent 
une émission et une interruption de courant sur la ligne ; 
enfin les courants correspondants à deux signes successifs 
quelconques sont de sens inverses. Tout se passe donc avec 
ce manipulateur magnéto-électrique commeavecrappareil 
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à renversement des courants, que nous avons précédem- 
ment décrit page 135. 

Le récepteur de ce télégraphe est un appareil à cadran 
avec mouvement d'horlogerie, dans lequel la marche de 
l'échappement est réglée par le jeu de la palette d'un électro - 
aimant. Mais nous avons vu que l'indication de chaque signe 
sur le manipulateur est accompagnée d'une émission et 
d'une interruption de courant sur la ligna Nous avons vu, 
en outre, que les courants successivement émis sur la ligne 
sont alternativement de sens contraires. 11 en résulte 
que, pour que l'aiguille du cadran du récepteur marche 
d'accord avec le manipulateur et reproduise exactement 
les signes qu'on veut transmettre, il faut que la palette de 
Télectro-aimant du récepteur reste insensible aux inter- 
ruptions du courant et n'obéisse qu'aux changements de 
sens du courant émis sur la ligne. Le récepteur de l'appa- 
reil à renversement (fig* 62, page 139) satisfait complète- 
ment à ces conditions, et marcherait très régulièrement 
sous l'influence du manipulateur magnéto-électrique de 
M. Wheatstone. 

Avec cet appareil, pour que la correspondance soit bien 
assurée, le passage d'une lettre à l'autre doit être effectué 
par un mouvement brusque et très rapide. Sans cela, 
l'action inductrice exercée sur les bobines E, E' serait 
trop faible, et le courant développé n'aurait pas l'inten- 
sité suffisante pour surmonter la résistance de la ligne et 
faire marcher l'aiguille du cadran du récepteur. 
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Appareil à signaux de M. Brégaet.- 

Quand elle se décida à employer Télectricité comme 
moyen de transmission des dépêches à grande distance, 
l'administration française voulut que les signaux de la 
télégraphie électrique fussent conformes à ceux de la 
télégraphie aérienne, ou du moins s'en rapprochassent 




Fig. Îi5. 



autant que possible. M. Bréguet fournit une solution 
complète et très élégante de ce difficile problème. Bien 
qu'il soit aujourd'hui tout à fait abandonné, et qu'on l'ait 
remplacé partout par le télégraphe Morse, l'appareil à 
signaux, qui a rendu de si grands services à l'adminis- 
tration, est d'une construction trop simple et trop ingé- 
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nieuse pour que nous ne consacrions pas quelques pages 
à sa description. 

iHaiiipniateiir. — La figure 55 réprésente le noanipu- 
lateur de l'appareil à signaux. La colonne métallique C 
est portée sur un socle métallique quadrangulaire. A la 
partie supérieure de la colonne se trouve un disque fixe 
ou diviseur A, dont le pourtour est creusé de huit crans 
également espacés; deux de ces crans sont aux extrémités 
du diamètre horizontal et deux aux extrémités du dia* 
mètre vertical, les quatre autres sont aux extrémités des 
deux diamètres inchnés à 65 degrés sur Thorizon. Le 
centre de ce disque livre passage à Taxe de la roue B 
creusée elle-même, sur sa face antérieure, d'une gorge 
quadrangulaire à angles arrondis. — La manivelle M 
qui sert à mettre la roue B en mouvement est munie, à 
sa face postérieure, d'une dent qui peut entrer dans les 
crans du diviseur; elle peut se mouvoir d'un petit mou- 
vement autour de l'extrémité de l'axe, de manière à per- 
mettre de faire sortir la dent du cran dans lequel elle est 
engagée ; un ressort la pousse continuellement du côté 
du diviseur, afin qu'elle ne puisse changer de position qu'à 
la volonté de l'employé. La manivelle peut donc occuper 
successivement huit positions difierentes séparées par un 
angle de k^ degrés. 

Au-dessous du diviseur A, la colonne C est traversée 
par un cylindre horizontal servant d'axe de mouvement 
à deux leviers E,D. — Le levier postérieur E porte à son 
extrémité supérieure un galet qui entre dans la gorge de 
la roue B. — Le levier antérieur D porte à son extrémité 
inférieure une lame métallique élastique qui oscille entre 

10 
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les extrémités des petites vis v, «' implantées dans les pièces 
métalliques P, R. 

Le socle métallique de la colonne porte latéralement 
une vis de pression L qui sert à fixer le fil de la ligne, et 
en avant deux- pièces métalliques P, R, isolées du socle 
par deux plaques divoire. — La pile communique avec 
la terre par son pôle négatif; son pôle positif est en com- 
munication avec la pièce P, et par conséquent avec la 
vis v; le récepteur est en communication avec la pièce 
R, et par conséquent avec la vis v', 

La figure 55 représente le manipulateur dans la position 
de réception. Le courant transmis sur la ligne arrive en 
L, passe dans la colonne C, dans le levier D, dans lavis w', 
dans la pièce R, et de là se rend au récepteur du poste. 

Pour expédier, il suffit de faire tourner la manivelle ; 
le mouvement commence toujours par la demi-circonfé- 
rence inférieure. La roue B, entraînée, communique au 
levier E des oscillations qui sont transmises au levier an* 
teneur D dont Textrémité inférieure butte alternative- 
ment contre la vis v et contre la vis v\ 11 est facile de voir 
que, quand la manivelle est en face de Fun quelconque 
des quatre crans placés aux extrémités des diamètres in- 
clinés à 45 degrés sur Thorizon, le levier D appuie contre 
la vis V ; alors le courant de la pile passe, par la pièce P 
et la vis v, dans le levier D, dans la colonne C, gagne la 
vis de pression L, et s'élance sur le fil de la ligne. Au con- 
traire, quand la manivelle correspond à Tun quelconque 
des quatre crans placés aux extrémités du diamètre ver- 
tical ou du diamètre horizontal, le levier D appuie contre 
la vis t/, et la pile du poste n'est plus en communication 
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avec la ligne. Il en résulte que, dans le temps que dure 
une rotation complète de la manivelle, le levier D frappe 
quatre fois la vis v, et quatre fois la vis v' ; il y a donc 
quatre émissions et quatre interruptions du courant sur 
la ligne. 

Chaque appareil télégraphique exige d'aUleurs l'em- 
ploi simultané de deux manipulateurs semblables au 
précédent, et symétriquement placés, Tun à droite, l'autre 
à gauche du récepteur. La figure 55 représente un mani- 
pulateur de droite. 

Récepteur. — La figure 56 représente le récepteur dans 
sa boîte avec les deux manipulateurs dans la position de 
réception. Sur la face antérieuredu cadran sont fixéesdeux 
aiguilles très légères de métal, dont la figure 57 indique 
la disposition. Chacune de ces aiguilles se compose d'une 
partie noircie ab qur*^ seule sert, par sa position, à indi- 
quer les signaux, et d'une partie blanche «, b qui n'en- 
tre pour rien dans la composition des signaux, et sert 
seulement à lester la partie noire. Les centres de mouve- 
ment c,c des aiguilles sont reliés par une bande noire 
tracée sur la face antérieure du cadran. A l'état de repos 
ou dans la position de réception, les parties noires a, b 
des deux aiguilles sont appliquées sur cette bande noire 
cc^ et les parties blanches a', 6' sont sur le prolongement 
de la bande noire ce. 

Pendant la transmission, chacune de ces aiguilles se 
meut dans le sens indiqué par les flèches (fig. 57). Il 
en résulte que chaque aiguille reste constamment pa- 
rallèle à la manivelle du manipulateur correspon- 
dant, et que dans une révolution complète, elle occupe 



172 APPAREILS TÉLÉGRAPHIQUES. 

sucœssivement les huit positions indiquées en lignes 
ponctuées. Ces diverses positions sont séparées par un 
angle de 1x5 degrés, et corespondent aux huit crans du 
diviseur par lesquels passe la manivelle du manipulateur. 
Il nous resie à expliquer le mécanisme qui détermine 
et règle le mouvement des aiguilles. Derrière le cadran, 
parallèlement Tunà Tautre, sont placés deux mouvements 




Fig. 56. 

d'horlogerie marchant sous Tinfluence de deux électro- 
aimants, et semblables à celui de la figure 36 (page 120). 
La roue d'échappement de ces deux mouvements d'horlo- 
gerie est aussi composée de deux roues dentées parallèles, 
solidaires, et dont les dents alternent; mais chacune des 
roues accolées, au lieu de porter treize dents, n'en a que 
quatre. Il en résulte nécessairement qu'à chaque émission 
et à chaque interruption du courant qui traverse les 
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électro-aimants, les roues d'échappement du récepteur de 
Tappareil à signaux décrivent un huitième de circonfé- 
rence, et les aiguilles se déplacent d'un angle de /t5 de- 
grés, comme les manivelles des manipulateurs correspon- 
dants. — Deux tiges métalliques t, f, placées à la partie 
inférieure du récepteur (fig. 56), prennent le nom de pé- 
dales, et permettent de mettre les aiguilles en mouvement 
sans l'intermédiaire des électro-aimants. Elles servent à 
corriger les erreurs qui peuvent survenir pendant la trans- 
mission. 



\ 
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Flg. 67. 

La figure 56 montre les communications de la pile et de 
la ligne avec les manipulateurs, et des manipulateurs 
eux-mêmes avec les électro-aimants du récepteur. — La 
ligne a deux fils L, L', qui viennent se fixer aux faces laté- 
rales externes des socles des manipulateurs de gauche et de 
droite. Par le fil P, le pôle positif de la pile communique 
à la fois avec les pièces métalliques isolées externes, fixées 
sur les faces antérieures des socles des manipulateurs. 
Par les pièces métalliques isolées internes, fixées sur ces 
mêmes socles, le manipulateur de droite communique 
avec Félectro-aimant du mouvement d'horlogerie de l'ai- 
guille droite, et le manipulateur de gauche avec l'électro- 

iO. 
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aimant du mouvement d'horlogerie de TaiguiUe gauche. 
A la partie postérieure de la boîte du récepteur, on voit 
deux fils qui se réunissent et qui font communiquer les 
bobines des deux électro-aimants avec la terre. 

Il est facile de voir que Ton peut mettre en action, 
soit Tun des manipulateurs seulement, soit les deux 
à la fois, et par conséquent émettre le courant, soit par 
Tun des deux fils de ligne L, L', soit par les deux à la 
fois. De même le courant peut arriver au récepteur, soit 
par Tun des fils de la ligne seulement, soit par les deux 
à la fois : dans le premier cas, une seule aiguille est mise 
en mouvement pendant que l'autre reste au repos ; dans 
le second cas, les deux aiguilles tournent ensemble. 

Les aiguilles étant indépendantes Tune de Tautre, et 
chacune d'elles pouvant prendre huit positions dis- 
tinctes, il est évident que le récepteur permet de repro- 
duire soixante-quatre signaux différents. Il y a évidem- 
ment là de quoi satisfaire largement à toutes les exigences 
de la correspondance télégraphique la plus complète. 
Ajoutons que les positions successives des aiguilles, étant 
séparées par des angles de 1x5 degrés, ne sauraient, en 
aucun cas, être confondues; cette circonstance rend la 
lecture facile en donnant une grande netteté aux indica- 
tions télégraphiques, et contribue puissamment à la sûreté 
de la correspondance. Avec cet appareil, la transmission 
se fait avec une très grande rapidité ; habituellement la 
correspondance est entretenue à raison de cent vingt 
lettres par minute, mais des employés très exercés peuvent 
expédier jusqu'à deux cent quarante signaux dans le même 
temps. 
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Nous avons vu que, dans les circonstances ordinaires, 
l'appareil à signaux, comme d'ailleurs le télégraphe an- 
glais à deux aiguilles, emploie deux fils pour la transmis- 
sion des dépêches. Il ne faudrait pas croire cependant 
que, pour le télégraphe français, l'existence de deux fils ' 
sur la ligne fût une condition de nécessité absolue. On 
peut très bien entretenir la correspondance avec un seul 
manipulateur et un seul fil de ligne. Dans ce cas, les 
signaux sont reproduits par une seule aiguille du récep- 
teur et la transmission est forcément ralentie ; mais elle 
est cependant encore très rapide et peut facilement four- 
nir jusqu'à quatre-vingt-dix lettres par minute. 

L'appareil à signaux est abandonné aujourd'hui ; il n'y 
a donc pas utilité à reproduire ici son alphabet spécial. 
A mesure que la télégraphie électrique a pris plus d'ex- 
tension et d'importance, on a senti qu'il y avait nécessité 
à soumettre la correspondance à un contrôle efficace : 
telle est la véritable raison pour laquelle on a renoncé, 
sur les grandes lignes, à l'emploi de l'appareil à signaux 
et à tous les appareils qui ne conservent aucune trace des 
dépêches, pour leur substituer le télégraphe Morse. 

Il est maintenant facile de comprendre combien sont 
injustes et peu fondées les nombreuses attaques auxquelles 
le télégraphe français à signaux a été en butte. En raison 
du petit nombre d'émissions de courant nécessaires pour 
passer d'un signal à l'autre, cet appareil est évidemment 
supérieur à tous les télégraphes à cadran ; sous le rapport 
de la rapidité de la correspondance, l'appareil anglais à 
aiguilles peut seul lui être comparé. 
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ARTICLE III. 

TÉLÉGRAPHES ÉCRIVANTS. 

Les appareils télégraphiques écrivants ont, sur tous les 
autres, Timmense avantage d'imprimer la dépêche expé- 
diée sur des bandes de papier découpées exprès, soit en 
caractères conventionnels, soit en caractères ordinaires. 
De cette manière on se met à l'abri de beaucoup d'erreurs, 
et la dépêche peut toujours être contrôlée. 

Appareil Morse. 

Inventé en Amérique, l'appareil télégraphique de 
M. Morse s'est rapidement répandu en Europe. Après 
avoir reçu plusieurs perfectionnements importants, il est 
aujourd'hui presque exclusivement employé sur les 




Fig. 58. 



grandes lignes. ~ Le manipulateur est un simple inter- 
rupteur au moyen duquel l'employé du poste de départ 
laisse passer sur la ligne une série de courants disconli- 
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nus d'inégale durée, dont le nombre et Tordre de succes- 
sion varient avec la lettre de l'alphabet ou le chiffre qu'il 
veut transmettre. — Le récepteur, mis en action par ces 
courants au poste d'arrivée, a une marche concordante 
avec celle du manipulateur du poste de départ, et im- 
prime sur une bande de papier mobile des traces de lon- 
gueur variable qui reproduisent exactement les signaux 
expédiés. — Dans ce système, la correspondance exige 
l'emploi de deux piles : la première fournit le courant 
que le manipulateur envoie d'une poste à l'autre, et prend 
le nom de pile de ligne; la seconde, ou pile locale , ne 
fournît rien à la ligne, et sert uniquement à faire mar- 
cher l'appareil à signaux du récepteur. 

Manipoiatenr. — Le manipulateur (fig. 5H) est très 
simple. Sur un socle de bois épais et solide est fixée une 
pièce de cuivre S en forme de fourchette, qui sert de sup- 
port à un levier métallique K mobile autour d'un axe 
horizontal. Une des extrémités du levier est munie d'une 
poignée de bois P, l'autre est traversée par une vis V. Sur 
le socle de bois et au-dessous du levier sont fixés un petit 
ressort r, et deux contacts métalliques a, b qui sont alter- 
nativement en communication avec le levier K. — A l'état 
de repos, le ressort r soulève le levier, l'éloigné du contact b, 
et maintient l'extrémité de la vis V appuyée sur le con- 
tact a, — Quand on presse sur la poignée P, la vis V quitte 
le contact a, et le levier vient butter, par la pointe métal- 
lique t, contre le contact 6. — Le ressort r ramène le levier 
à la position de repos, quand la pression cesse. 

Le socle de bois porte en outre trois bornes métalliques. 
— ^ B communique avec le contact 6, et donne attache à 
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un fil métallique qui aboutit au pôle positif de la pile de 
ligne. — C communique avec le support de cuivre S, et, 
par son intermédiaire, avec le levier K ; cette borne donne 
attache au fil de ligne. — A communique avec le contact a, 
et donne attache à un fil métallique qui se rend au récep- 
teur. — Le levier K est ainsi en communication perma- 
nente avec le fil de la ligne par son support métallique S 
et la borne C. Par Tintermédiaire de ce levier, on peut à 
volonté faire communiquer le fil de la ligqe avec le récep- 
teur ou avec le pôle positif de la pile de ligne, suivant 
qu'on laisse la vis V reposer sur le contact a, ou qu'on 
maintient la pointe t appuyée sur le contact à. 

Quand le levier K est abandonné à lui-même, le res- 
sort r pousse la pointe de la vis V contre le contact a; le 
manipulateur est dans la position de réception. En effet, 
la communication du levier K et de la pile de ligne est 
interrompue en t ; mais le courant envoyé sur la ligne 
par le poste correspondant arrive à la borne C, gagne le 
levier K par le support S, traverse la vis V, le contact «, 
se rend à la borne A, et de là au récepteur du poste qu'il 
met en mouvement. 

Quand le levier est abaissé par la pression excercée sur 
la poignée P, la pointe t touche le contact 6, et le mani- 
pulateur est dans la position d'émission. En effet, la com- 
munication de la ligne avec le récepteur de poste est in- 
terrompue avec a ; mais le fil de la ligne fixé à la borne C 
communique avec le pôle positif de la pile de ligne par le 
support métallique S, le levier K, le contact b et la borne B. 
Le courant de la pile passe dans le fil de la ligne, et dure 
aussi longtemps que le contact de la pièce b avec la 
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pointe t du levier K. L'employé du poste peut ainsi en- 
voyer sur la ligne une série de courants discontinus 
dont il règle à volonté le rhythme et la durée. 

Béceptenr . — Daus le Système Morse, le courant trans- 
mis par la ligne n'a pas, en général, assez de force pour 
faire marcher convenablement Y appareil à signaux. — Le 
récepteur contient un appareil spécial appelé relais, qui 
reçoit le courant de la ligne, et, sous son influence, ferme 
le circuit d'une pile locale dont l'action est tout entière 
employée à mettre l'appareil à signaux en mouvement. — 
Dans le modèle représenté (fig. .59), Y appareil à signaux 
est constitué par les pièces groupées autour de l'électro- 
aimant E ; le système de l'électro-aimant E' représente le 
relais. Un même socle de bois sert à fixer le relais, l'ap- 
pareil à signaux, les bornes et toutes les pièces de com- 
munication. 

Le relais se compose d*un électro-aimant vertical en fer 
à cheval E', et d'un levier métallique oscillant D', porté sur 
la colonne métallique H. — Les extrémités du fil des bo- 
bines de rélectro-aimant E' viennent se fixer aux bornes 
^, d' ; la borne e' est en communication avec la borne ex- 
térieure L, qui elle-même est reliée par un fil métallique à 
la borne A du manipulateur (fig. 58); la borne d' commu- 
nique avec la borne extérieure T, à laquelle vint s'atta- 
cher le fil de terre. -^ L'extrémité droite du levier D' porte 
un cylindre creiix horizontal de fer doux A^ qui sert 
d'armature, et se trouve placé au-dessus des surfaces 
polaires de l'électro-aimant E'. L'autre extrémité du le- 
vier D' est comprise entre deux vis métalliques /*', cf. La 
vis g' passe dans une pièce de cuivre fixée à une co-^ 



APPÂRKIL MORSE. 181 

lonne métallique creuse G'; la vis f passe dans une pièce 
de cuivre fixée à rexfrémité delà colonne métallique F' 
logée dans la colonne G', et isolée de cette dernière par 
une rondelle d'ivoire. Ces deux vis f\ g\ électriquement 
isolées Tune de l'autre, servent à limiter l'amplitude des 
oscillations du levier D'. D'ailleurs, la vis f est réglée 
de manière que l'armature Â' puisse s'approcher très 
près des surfaces polaires de l 'électro-aimant E', san» 
jamais les toucher. — A l'état de repos , un ressort à 
boudin r' maintient l'extrémité du levier IV appuyée 
contre la vis inférieure g\ et l'armature A' à une cer- 
taine distance des surfaces polaires de l'électro-ai- 
mant E'. 

Les deux bornes G, Z, donnent attache à deux fils mé- 
talliques dont le premier se rend au pôle cuivre ou posi- 
tif, et le second au pôle zinc ou négatif de la pile locale. 
En outre, la borne Z communique avec la colonne métal- 
lique H, et par son intermédiaire, avec le levier D' du 
relais. De son côté, la borne G communique avec la borne rf 
qui donne attache à l'une des extrémités du fil des bobines 
de l'électro-aimant E de l'appareil à signaux. Enfin, la 
borne e, qui donne attache à l'autre extrémité du fil des 
bobines de l'électro-aimant E, communique avec la co- 
lonne F' du relais (voy. la figure 73, qui représente deuï 
appareils Morse en plan), et par son intermédiaire, 
avec la vis f, — Le circuit de la/>î7ô locale est donc ouvert 
toutes les fois que rextrémité du levier D' appuie sur la 
vis ^. 11 est fermé quand l'extrémité de ce levier touche 
la vis f. 

Cela posé, la fonction du relais est facile à compren-^ 

di 
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dre. — Lorsque le courant de la ligne arrive par la 
borne L, Télectricité traverse les bobines de Télectro- 
aimant E', et se perd dans le sol par la borne T. L'élec- 
tro-aimant E' entre en action, Tarmature A' est attirée, 
l'autre extrémité du levier D' se relève, butte coritre la 
vis supérieure /', et ferme le circuit de la pile locale dont 
le courant traverse le fil des bobines de Télectro-aimant E 
de Tappareil à signaux. — Lorsque le courant de la ligne 
est interrompu, l'armature A' est relevée par le ressort 
antagoniste r' ; l'autre extrémité du levier D' s'abaisse, 
butte contre la vis inférieure g\ et rompt le circuit de la 
pile locale; l'élcctro-aimant E de l'appareil à signaux 
perd son magnétisme. — Bien que cet électro-aimant E 
de l'appareil à signaux soit exclusivement soumis à l'ac- 
tion du courant de Isipile locale, il est facile de voir qu'il 
subit des alternatives d'aimantation et de désaimantation 
qui concordent exactement avec le passage et l'interrup- 
tion du courant de la ligne. 

Dans l'appareil à signaux, la boite B contient un mou- 
vement d'horlogerie compris entre deux larges plaques 
métalliques, verticales et parallèles ; la plaque métallique 
antérieure X sert à fixer plusieurs pièces métalliques de 
l'appareil. K est un levier qui, suivant qu'il est poussé à 
droite ou à gauche, arrête ou laisse marcher le mouve- 
ment d'horlogerie.— Une large bande de papier YY, en- 
roulée sur une roue R très mobile et très légère, est enga- 
gée dans une fourchette métallique et guidée par un 
galet c ; cette bande de papier passe à frottement entre 
deux cylindres horizontaux 6, a, mobiles autour de leurs 
axes. Le cyUndre inférieur a tourne sous l'influence du 
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mouvement d'horlogerie, et entraîne le papier avec une 
vitesse uniforme. Sur le cylindre supérieur b est tracée 
une rainure circulaire qui correspond au milieu de la 
bande de papier YY et à la pointe de la vis V im- 
plantée obliquement dans l'extrémité du levier métal- 
lique D. 

Nous avons déjà dit que les extrémités du fil des bo- 
bines de rélectro-aimant E de l'appareil à signaux sont 
fixées aux bornes d eXe\ ce fil communique, d'une part 
avec la colonne F' et la vis f du relais, d'autre part 
avec la borne C et le pôle positif de la pile locale, — Le 
levier métallique D de l'appareil à signaux est mobile 
autour d'un axe horizontal passant par les extrémités 
d'un système de deux vis engagées dans une pièce mé- 
tallique à fourchette fixée à la plaque métallique X de la 
boite B. Une des extrémités de ce levier porte la vis métal- 
lique Y, dont la pointe correspond à la rainure circulaire 
du cylindre b\ l'autre extrémité est munie d'un cylindre 
creux de fer doux A, faisant fonction d'armature, et placé 
au-dessus des surfaces polaires de l'électro-aimant verti- 
cal E. Cette dernière extrémité, par un prolongement mé- 
tallique, s'engage entre les pointes des deux vis g^ f, La 
vis inférieure g est engagée dans une pièce de cuivre fixée 
à la colonne métallique creuse G ; la vis supérieure f 
passe dans une pièce de cuivre fixée à l'extrémité de la 
colonne métallique F logée dans la colonne G, et isolée 
de cette dernière par une plaque d'ivoire. Les deux vis /*,flr, 
électriquement isolées l'une de l'autre, servent à Umiter 
l'amplitude des oscillations du levier D ; d'ailleurs, la vis g 
est réglée de manière que l'armature A puisse s'appro** 
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cher très près des surfaces polaires de rélectro-aîmant E, 
sans jamais les toucher. 

A rétat de repos, un ressort à boudin r maintient l'ex- 
trémité du levier D appliquée contre la vis supérieure f, 
et Tarmature à une certaine distance des surfaces po- 
laires de Télectro-aimantE; la pointe de la vis Y est éloi- 
gnée du cylindre &, et la bande de papier YY passe libre- 
ment entre ce cylindre et cette pointe. Mais, quand le 
courant de la ligne traverse le relais et ferme le circuit de 
Isipile /ocafe, l'armature A est attirée et le levier butte 
contre la vis inférieure g* La pointe de la vis Y s'engage 
alors dans la rainure circulaire du cylindre 6, refoulant 
devant elle la bande de papier sur laquelle elle imprime, 
par gaufrage, une trace visible dont la longueur dépend 
du temps pendant lequel l'armature A du levier D est 
attirée, ou de la durée du courant lancé sur la ligne.— 
Quand ce courant est instantané, le ressort antagoniste r 
ramène très vite le levier D à sa position de repos, Tos- 
ciUation complète de ce levier D est très rapide, et là 
pointe de la vis Y ne trace qu'un point sur la bande 
de papier ; mais si le courant dure un certain temps, 
la pointe de la vis Y imprime un trait, — L'espace, qui 
sépare deux signaux consécutifs dépend de la durée de 
l'interruption du courant de la ligne. 

Le socle de bois de l'appareil porte, en outre, trois 
grosses bornes P, I, M, placées derrière la boîte B, aux- 
quelles aboutissent les fils P, I, M ; la position de ces trois 
bornes est indiquée dans la figure 73. La borne M com^ 
munique^avec la inasse métallique du ressort d'horlo- 
gerie B^ et par son intermédiaire^ avec le levier D de 
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l'appareil à signaux. La borne I communique avec la 
colonne intérieure F et avec la vis supérieure/; la borne P 
avec la colonne extérieure G et aveéla *vis' inférieure g. 
Ce dernier système de coramunicàtiohs,' qui «st bien vi- 
sible dans la figure 73, ne sert pas dans la correspon- 
dance habituelle ; il est exclusivement âestiné à la trans- 
mission des dépêches en translation. 

Chaque poste intermédiaire de la ligne doit avoir deux 
appareils complets , l'un qui communique avec le fil de 
ligne qui vient de gauche, et Tautre avec le fil de ligue 
qui vient de droite. Les postes extrêmes n'ont naturelle- 
ment qu'un appareil, qui sert à recevoir et à transmettre 
les dépêches. 

Alphabet. — L'employé du poste qui expédie peut faire 
varier à volonté la durée du courant émis sur la ligne, et, 
par suite, régler la durée du contact de la pointe de la 
vis V de l'appareil à signaux avec la bande de papier YY; 
il reste donc toujours maître de la longueur des traces 
imprimées sur cette bande de papier au poste qui reçoit. 
On est convenu de n'employer que deux espèces de tra- 
ces : le point (-), qui correspond à un courant instantané, 
le trait ( — ), qui a toujours la même longueur et qui 
correspond à un courant de durée déterminée. La com- 
binaison de ces deux signaux suffit pour faire un alpha- 
bet complet. 

Les tableaux suivants donnent le système de si- 
gnaux proposé par l'association télégraphique austro- 
allemande, et adopté depuis par toutes Jes administra- 
tions ; 
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Tableau des lettres. 




Les lettres sont séparées par un intervalle blanc plus 
grand que celui qui existe entre les divers signaux cor- 

Tableau des chiffres. 
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respondants à une même lettre; l'espacement des mots 
doit être plus grand que celui des lettres. Ces précau-^ 
fions, quand elle? sont bien régulièrement observées, facb 
litent beaucoup la lecture de la dépêche. 

Tableau des signes de ponctuation. 

Point 

Point et virgule ; 

Virgule , 

Deux-points t 

Point dMnterrogation... ? 

Point-alinét» 

Point d'exclaoïalion ... ! 

Trait d*union - 

Apostrophe » 

fiar re de di vision °/o 

Tableau des signaux réglementaires. 

Indicatif de la dépêche. 
Réception ou Compris. 

(?) ou Répétez 

Correction ou Pas compris . 

Final 

Attente 

Télégraphe 
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Bésiase de TapparelL — Le relais se règle sur rin- 
tensité du courant de la ligne. Pendant que le correspon- 
dant envoie une série de courants discontinus, on déter- 
mine la position des vis f, g\ et la tension du ressort 
antagoniste r', de manière que les oscillations du le- 
vier D' s'accomplissent facilement et régulièrement. 

L'appareil à signaux se règle sans l'intervention du 
courant de la ligne. A cet effet, on ouvre et ferme alter- 
nativement le circuit de la pile locale en manœuvrant à la 
main le levier D' du relais. La position de la vis g et la 
longueur delà pointe libre de la vis V doivent être telles 
que l'armature A ne s'applique jamais sur les surfaces 
polaires de l'électro-aimant E, et que cependant la pointe 
de la vis V pénètre suffisamment dans la rainure circulaire 
du cylindre b pour faire une bonne empreinte sur la 
bande de papier YY, sans la déchirer. La vis /doit laisser 
assez de jeu au levier D pour que la pointe de la vis V se 
sépare complètement de la bande de papier quand l'ar- 
mature A est relevée. La tension du ressort antagoniste r 
doit être réglée de manière à relever rapidement l'arma- 
ture A quand le courant est interrompu, et à permettre à 
cette armature d'obéir facilement à l'attraction de l'élec- 
tro-aimant E quand le circuit de la pile locale est fermé. 
Il faut enfin, au moyen du système des deux vis qui 
pincent le levier D et déterminent son axe d'oscillation, 
donner à ce levier une position telle, que la pointe libre 
de la vis V soit bien exactement en face de la rainure cir- 
culaire du cylindre 6. Cette dernière partie du réglage est 
toujours une opération délicate. 
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Appareil l>igney. 

MM. Digney frères ont fait subir au télégraphe Morse 
des modifications qui facilitent beaucoup la lecture des 
dépêches, et simplifient considérablement le mécanisme 
deTappareil. 

La figure 60 représente l'appareil à signaux adopté par 
MM. Digney. Au fond, la disposition des pièces est la 




Fig. 60. 

même que dans le télégraphe Morse déjà décrit; seule- 
ment, au lieu d*opérer un simple gaufrage du papier 
toujours difficile à lire, Textréraité p du levier mobile L 
imprime sur la bande de papier mobile des traits à l'encre 
très nets et très visibles. 

41. 
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En t est un gros tampon cylindrique de feutre ou de 
drap, imbibé d'encre oléique; ce tampon, très mobile 
autour d'une tige horizontale 5, peut, sous Tinfluenoe du 
moindre frottement, tourner autour de son axe propre. La 
petite molette métallique n tourne autour de son'centre à 
mesure que la bande de papier Y Y se déroule, frotte con- 
tre le tampon /, et se charge d encre. La bande de pa- 
pier YY glisse au-dessous de cette molette n sans la tou- 
cher, et appuie sur la tranche d'un petit marteau p qui 
termine le levier L de l'appareil à signaux. 

Au moment où le courant passe, l'armature du levier L 
est attirée, le petit marteau p se relève, soulève la bande 
de papier contre la molette n qui imprime une trace très 
nette dont la longueur dépend, comme dans le télégraphe 
Morse ordinaire, de la durée du courant. — La vis o per* 
met de régler très facilement et très rapidement la posi- 
tion du marteau /?, de manière à obtenir une bonne im- 
pression des signaux télégraphiques. 

Lorsque le tampon t est une fois bien imbibé d'encre, 
on le maintient facilement en bon état; avec un appareil 
constamment occupé, il suffit de déposer toutes les vingt- 
quatre heures quelques gouttes d'encre sur le tampon 
avec un pinceau. 

L'appareil de MM. Digney a été soumis par radmmis- 
tration française à un très long examen et à des épreuves 
très multipliées. L'expérience a démontré qu'il peut rem- 
placer avec avantage le télégraphe à pointe sèche. 

En raison de la force nécessaire pour produire le gau- 
frage de la bande de papier, l'appareil à pointe sèche ne 
^ut marcher régulièrement que sous l'influence d'un 
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courant de très grande intensité ; cette circonstance fait 
qu'à côté de Tappareil à signaux, on est obligé déplacer 
un organe spécial, le relais, uniquement destiné à mettre 
le levier en mouvement au moyen du courant d'une pile 
locale. Il n'en est pas de même dans le système de 
HH. Digney. Pour que la molette n imprime un trait, il 
n'est pas nécessaire que le marteau p presse sur elle, il 
suffit que la bande de papier atteigne la couche d'encre; 
le levier L, n'ayant pas d'effort mécanique à exercer, peut 
être allégé sans inconvénient. Il en résulte que ce nou- 
veau système d'impression tél^raphique permet de sup- 
primer le relais et la pile locale, et de faire marcher 
directement l'appareil à signaux avec le courant de la 
ligne. 

En résumé, avec le système de MM. Digney, la lecture 
de la dépêche est plus facile, le réglage de l'appareil à 
signaux plus simple, et les chances de dérangements sont 
diminuées par le fait de la suppression du relais. Ajou- 
tons, enfin, que la pile locale étant supprimée, la dé- 
pense est moindre. Ces avantages , démontrés par une 
expérience de plus de deux années, ont décidé l'adminis- 
tration 2^ remplacer partout les télégraphes Morse à pointe 
sèche par les appareils de MM. Digney. 

Télégraphe électro-ohimiqae. 

Après avoir trempé une bande de papier dans une dis- 
solution aqueuse de cyanure jaune de potassium et de fer, 
mettons-la en communication avec le pôle négatif d'une 
pUe, et touchons la face opposée avec un stylet de fer qui 
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communique lui-même avec le pôle positif de la pile. Au 
moment où le courant passe, le sel est décomposé, le fer 
le substitue au potassium, il se forme un précipité de bleu 
de Prutse^ une tache d'un beau bleu foncé apparaît sur 
la partie du papier touchée par la pointe du stylet de fer. 
H. Bain a fondé sur oette réaction un moyen de repro- 
duire les dépêches télégraphiques. 

Pour que le papier imbibé de cyanure jaune de potas- 
sium et de fer soit assez bon conducteur, la dissolution 
doit être un peu acide. Nous donnons ici la prépara- 
tion employée par H. Bain. --Dans une dissolution de 
cyanure jaune de potassium et de fer, on verse de l'acide 
azotique jusqu'à ce que la couleur du liquide devienne 
vert foncé, puis on ajoute de l'acide chlôrhydrique qui 
fait passer la dissolution au blana C'est dans ce liquide 
qu'on plonge le papier. 

Ce papier doit être employé à l'état humide et très peu 
de temps après sa préparation. Il en résulte qu'il manque 
de résistance, et qu'il est impossible de le faire glisser 
entre deux cylindres sous forme de bande. 

M. Bain étend le papier préparé sur un disque de cuivre 
horizontal en communication avec la terre. Une pointe 
de fer, engagée dans un porte-stylet métallique en com« 
munication avec la ligne, appuie sur le papier ; un mou* 
vement d'horlogerie fait tourner le disque autour d'un 
axe vertical passant par son centre, en môme temps la 
pointe de fer se déplace, d'un mouvement uniforme, du 
centre du disque à sa circonférence. Par ce moyen, la 
pointe de fer ne reste pas sur un même cercle, mais 
décrit une spirale à la surface du papier, pendant que le 
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disque tourne. Quand le courant passe, la pointe de fer 
imprime sur le papier une trace bleue dont la lon- 
gueur dépend de la durée du courant. L'alphabet de 
H. Bain est le même que celui du télégraphe Morse. 

Quand on opère sur de petites distances, on peut em« 
ployer directement le cpurant de la ligne : la transmis- 
sion se &it avec une grande rapidité et beaucoup de net- 
teté. -^ Mais la décomposition du cyanure jaune de 
potassium et de fer exige un courant d'une assez grande 
intensité. Sur les longues lignes, il y a donc nécessité de 
recourir à une pile locale mise en activité par un relais 
semblable à celui du télégraphe Morse, et la rapidité delà 
transmission est diminuée. Cependant, comme il n'y a 
pas de levier à mettre en jeu, le télégraphe électro-chi- 
mique permet toujours de transmettre plus rapidement 
que l'appareil Morse. Dans le cas d'une transmission trop 
rapide, les traits se confondent, les séparations n'existent 
plus, et la dépèche devient confuse. 

L'obligation où l'on se trouve de se semr du papier 
humide peu de temps après sa préparation est un ob- 
stacle sérieux à l'emploi du télégraphe de M. Bain. 
M. Pouget-Maisonneuve a proposé un mode de prépa- 
ration du papier sensible qui pare, du moins en partie, 
à cet inconvénient. Le papier, découpé en bandes, est 
immergé dans la solution suivante : 

Eau 100 parties. 

Azotate d*ammoDiaque cristallisé 1 50 — 

Cyanure jaune de potassium ei de fer. . • 5 — 

Le papier ainsi préparé est suffisamment acide pour 
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conduire le courant. — Les traces imprimées par le stylet 
de fer sont nettes, fortement colorées en bleu et indélé- 
biles. — Le papier, quoique humide, est assez résistant 
pour se dérouler entre deux cylindres sans se rompre. — 
Enfin, grâce à la présence de l'azotate d'ammoniaque, le 
papier retient assez fortement rtiumidité pour qu'on puisse 
l'employer plusieurs mois après sa préparation, même en 
été, quand il a été conservé à l'abri du contact de Tair 
dans des terrines de grès. 

Le télégraphe de M. Pouget n'est qu'une modification 
de l'appareil Morse. Le manipulateur est le ménie, le 
courant de la ligne agit sur uù relais qui ferme le circuit 
d'une pile locale dont le courant sert à l'impression de la 
dépêche. 

La figure 61 représente les organes essentiels du ré- 
cepteur. — Une tige de fer S, fixée dans un porte-stylet 




y^^ 



Fig. 61. 



métallique DE, communique, par son intermédiaire, avec 
le pôle positif de la pile locale du relais. Le cylindre métal- 
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lique C communique avec le pôle négatif de la même pile. 
La bande de papier P, constamment et légèrement pressée 
par la tige de fer S, est entraînée par un mouvement 
d*horlogerie et glisse sur le cylindre G. Quand le courant 
passe sur la ligne, le relais ferme le circuit de la pile 
locale, et la tige de fer S imprime sur la bande une trace 
Meue dont la longueur dépend de la durée du courant. 

La tige de fer S s*use assez vite, la vis V permet de la 
pousser et de la maintenir en contact permanent avec 
le papier. 

La résistance du papier au passage du. courant varie 
avec son degré d'humidité, mais reste toujours considé- 
rable. Pour que l'appareil marche bien et que l'impres- 
sion soit nette, la pile locale doit se composer d'environ 
15 couples disposés en tension. 

Cet appareil n'a été que très peu employé; les grandes 
lignes télégraphiques ne l'ont jatiais adopté. 

Vélégraphe de II. IfrooMnl, 

Bien qu'il n'ait pas été adopté par les grandes adminis- 
trations télégraphiques, le télégraphe écrivant de H. Fro- 
ment repose sur des combinaisons trop ingénieuses et trop 
simples pour que nous n'en donnions pas ici une descrip- 
tion complète. 

Hanifoiaiewr. — Les figures 62 et 63 représentent ce 
manipulateur. La première fait connaître les détails de sa 
face supérieure, et la seconde ceux de sa face inférieure. 
— Un socle de bois carré (fig. 62) supporte un disque cir- 
culaire de bois D, mobile autour de son centre de figure. La 
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circonférence de ce disque est armée de dix colonnettes 
de bois alternativement blanches et noires^ et également 
espacées; en face et en dedans de chaque colonnette, le 
disque est percé d'un trou circulaire auquel correspond 
un chiffre gravé sur le socle de bois; une colonnette blan- 
che A, fixée sur le socle, correspond au zéro qui repré- 
sente le nombre dix, et sert de repère à rappareil. En 
avant, le socle porte deux bornes métalliques P, L, dont 
la première communique avec le pôle positif de la pile de 
ligne, et la seconde donne attache au fil de ligne. 




Fig. 63^. 



Fig. 05. 



A la face inférieure du disque de bois D est fixée une 
roue métallique R (fig. 63), mobile avec ce disque, dont 
la circonférence présente cinq cammes de même étendue et 
séparées par des intervalles égaux. La borne L commu- 
nique d'une manière permanente avec le centre de la 
roue R ; la borne P communique avec un ressort horizon - 
talrqui frotte contre les cammes pendant le mouvement 
de rotation de la roue, et reste isolé de cette roue quand 
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son extrémité correspond à Tintervalle de séparation de 
deux cammes. Un ressort r', fixé à la face inférieure du 
socle de bois, permet au disque D et à la roue R de se 
mouvoir dans le sens des flèches, et s'oppose à une rota- 
tion de sens contraire. 

Les cinq colonnettes blanches de la face supérieure du 
disque D correspondent exactement au milieu des cinq 
cammes de la roue R; les cinq colonnettes noires corres- 
pondent au milieu des intervalles des cammes. Il est facile 
de voir que, quand une des cinq colonnettes blanches du 
disque D se trouve en face de la colonnette blanche de 
repère A, comme dans la figure 62, le ressort r ne touche 
pas la roue R ; par conséquent la borne P ne communique 
pas avec la borne L, le pôle positif de la pile est isolé de la 
ligne et le courant est interrompu. Toutes les fois, au 
contraire, qu'une des cinq colonnettes noires passe devant 
la colonnette blanche de repère A, le ressort r appuie sur 
une camme de la roue R, le pôle positif de la pile commu' 
nique avec la ligne et le circuit télégraphique est fermé. 
— Quand le disque D exécute une rotation entière, le cou- 
rant de la ligne éprouve dix alternatives : le circuit est 
cinq fois fermé et cinq fois rompu. En général, quand une 
colonnette quelconque est ramenée par la rotation du dis- 
que D en face du repère A, le courant de la ligne éprouve 
autant d'alternatives qu'il y a d'unités dans le chiffre 
auquel cette colonnette correspondait. — Dans la position 
de repos, c'est nécessairement une colonnette blanche 
du disque, qui est en face de la colonnette blanche de 
repère A. 

H^ceptenr. — Les figures 64 et 65 représentent )e ré- 
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oepteur. La figure 65 montre le récepteur en projection 
horizontale, et permet de suivre les communications de 
ses diverses pièces (1). 

Ce récepteur (fig. 64 et 65) marche sous Tinfluence 
d'une pile locale et d'un relais K. E' est l'électro-aimant 
du relais; sa palette est horizontale, terminée à gauche 
par une lame élastique pincée par la vis d; l'extrémité 
libre de cette palette peut osciller entre les pointes des deux 
vis Vy v\ et appuie à l'état de repos contre la vis v' qui 
communique avec la masse métallique du relais. Quand la 
palette est attirée par l'électro-aimant E', son extrémité 
libre heurte la vis v qui est isolée de la masse du relais par 
une plaque d'ivoire, et qui communique, par la tige mé- 
tallique /, avec le bouton e, — Les extrémités du fil de 
l'électro-aimant E' se fixent, l'une au bouton s' qui com- 
munique avec la borne L à laquelle aboutit le fil de ligne, 
et l'autre au bouton s qui communique avec la borne T à 
laquelle est fixé le fil de terre. 

L'appareil écrivant est fixé sur le socle métallique Q. 
L'électro-aimant E est iMMrizontal; ses extrémités polaires 
passent k travers deux ouvertures circulaires pratiquées 
dans une jHèce de cuivre dont on règle la position au 
moyen de la vis H appuyée par sa pointe sur une console 
de cuivre X. Le fil des bobines de l'électro-aimant E se 
fixe par un de ses bouts au bouton f et par l'autre bout 
au bouton f. — L'armature de fer doux oo de Télectro- 

(I) Pour biea compreadre le mécanUme de cet appareil, il est 
nécessaire d'ea suivre la descriptioa à la fois sur la figure 64 et 
sar la figure 65, daus lesquelles les mêmes organes sont indiqués 
par les mêmes lettres. 
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aimant est verticale et fixée à un levier de cuivre horizon- 
tal A. Ce levier est creux et très léger ; son extrémité droite 
est fixée à une pièce de cuivre bb mobile autour d'un axe 
vertical passant par les pointes de deux vis qui la main- 
tiennent en place. Cette pièce bb est munie à droite d'une 
lame élastique pincée par la vis V. — A l'état de repos, 
l'extrémité libre du levier A, engagée dans une coulisse 
de cuivre, appuie contre la pointe de lavis V; quand 
lëlectro-aimant E attire Tarmatqre oo, le levier A se rap- 
proche avec elle, tourne autour de Taxe bb, et vient s'ap-: 
pliquer dans toute sa longueur contre une règle de Lois 
fixée à la pièce de cuivre à travers laquelle font saillie les 
extrémités de l'électro-aimant. La vis V sert donc à limiter 
l'amplitude des oscillations que peut exécuter le levier A 
sous l'influence des actions alternantes de l'électro-aimant 
et de la lame élastique pincée par la vis V. 

A l'extrémité libre du levier A est fixé au porte-crayon c, 
légèrement incliné de haut en bas et d'avant en arrière, 
fileté dans toute sa longueur, et muni à sa partie supé- 
rieure d'une roue métallique r dont la tranche est dé- 
coupée en dents très fines. Un crayon ordinaire de mine 
de plomb, engagé dans l'extrémité inférieure du porte- 
crayon e, appuie obliquement sur une bande de papier 
déposée à la surface du tambour P. A chaque mouve- 
ment de va-et-vient du levier A, le crayon trace sur le 
papier une ligné droite dont la longueur est réglée par 
l'amplitude des oscillations du levier. Pour remédier à 
l'usure du crayon de mine de plomb, on a fixé à la cou- 
lisse, au-dessous de la visrV, une petite lame élastique 
contre laquelle l^ roue r vieijt heurter toutes les fois <]|ue 
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le levier A est ramené à sa position d'équilibre. De cette 
manière, à chaque double oscillation du levier Â, le 
crayon tourne, se taille et avance vers le papier. 

La boite B contient un mouvement d'horlogerie com- 
pris entre deux larges plaques métalliques verticales et 
parallèles; un levier coudé, placé à la partie supérieure 
de la boîte, agit sur le volant , et permet d'arrêter ou de 
laisser marcher à volonté le mouvement d'horlogerie. — 
Une longue bande de papier YY est enroulée sur une 
roueR très mobile et très légère ; guidée par le galet />, elle 
passe à frottement entre le galet h et le tambour P mobiles 
autour de leurs axes, s'applique contre la partie supérieure 
du tambour P, et passe à frottement entre le tambour P 
et le galet g, — Ce dernier galet g tourne sous l'influence 
du mouvement d'horlogerie B par l'intermédiaire de l'axe 
horizontal g' (fig. 65), et entraine la bande de papier avec 
une vitesse uniforma — Quand le levier A est au repos, 
le crayon imprime sur la bande de papier en mouvement 
une ligne droite parallèle au levier lui-même; lorsqu'au 
contraire le levier A oscille, le crayon imprime sur la 
bande de papier une succession de lignes droites obliques 
dirigées d'avant en arrière. 

Les boutons/, /*', qui reçoivent les extrémités du fil de 
la bobine de l'électro-aimant E, communiquent, le pre- 
mier avec la borne C, le second avec le contact métalli- 
que m. La manivelle métallique H communique elle-même 
avec la masse métallique du relais K et avec sa palette. 
La borne C communique avec le pôle positif, et la borne Z 
avec le pôle négatif de la pile locale destinée à faire mar- 
cher l'appareil écrivant. La borne Z est, en outre, reliée 
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métalliquement au bouton «, qui, par rintermédiaire de 
la tige métallique t, communique avec la vis isolée v du 
relais K. 

Quand la manivelle H est poussée sur le contact m, 
Tappareil est en position de réception ; mais le circuit de 
la pile locale est rompu en t;, puisque la palette du relais 
appuie contre la vis supérieure v'. Dans ce cas, Félectro- 
aimant E est à Tétat neutre, le levier A reste au repos, 
appuyé contre la vis V; et «i le volant du mouvement 
d*horlogerie est dégagé, le crayon imprime sur la bande 
de papier Y YY une ligne droite dirigée de gauche à droite 
et parallèle au levier A. 

Les choses étant ainsi disposées, supposons que la ligne 
transmette une série de courants interrompus. Le courant 
de la ligne arrive en L, gagne s', traverse les bobines de 
Télectro-aimant E' du relais, passe en s, en T, et se perd 
dans le sol ; mais la palette du relais, attirée par Télectro- 
aimant, vient heurter la pointe de la vis inférieure v; le 
circuit de la pile locale est fermé, son courant part de 
la borne C, gagne le bouton /*, traverse les bobines de Fé- 
lectro aimant E de Tappareil écrivant, sort par le bou- 
ton /^, passe en m, en M, dans la masse métallique du 
relais K, dans sa palette, et se rend, par la vis v, la tige f , 
le bouton e et la borne Z, au pôle négatif de la pile locale. 
La palette oo et le levier A de Tappareil écrivant sont atti* 
rés, et ne reprennent leur position d'équilibre que quand 
le courant de la ligne est interrompu. — Ainsi^tant que 
dure le passage des courants interrompus sur la ligne, le 
levier A de l'appareil écrivant oscille sous Tinfluence des 
actions alternantes de sa lame élastique et de Télectro- 
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aimant E ; le crayon dont il est armé imprime sur la 
bande de papier une série de lignes obliques disposées 
en zigzag. 

MAAMAAAAAAA 

La ligne qui précède et celle qui suit le zigzag correspon- 
dent à la position de repos du levier avant et après la 
transmission. 




Fig. 65. 

Quand les courants interrompus n'ont pas la même 
durée et ne sont pas séparés par des intervalles égaux, la 
ligne tracée par le crayon prend la forme suivante : 

A/V^AA—ZV^—rS/VA 



les traits a, a, a, correspondent à des courants prolongés ; 
les traits 6, 6, à des interruptions maintenues un certain 
temps. 
D'après ce que nous avons dit de la composition du 
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manipulateur, remployé qui expédie est toujours maître 
de régler le nombre des alternatives du courant transmis ; 
il lui suffit pour cela de ramener en face du repère A la 
colonnette du disque D qui correspond au chifire repré- 
sentatif de ce nombre d'alternatives. En outre, l'employé, 
en maintenant plus ou moins longtemps une colonnette 
blanche ou une colonnette noire du disque D en face du 
ri^re A, peut à volonté prolonger la durée des interrup- 
tions ou celle du passage du courant Nous avons vu 
que les traits imprimés par le crayon de Tappareil écri- 
vant du récepteur reproduisent exactement toutes ces 
variations du modede transmission. 11 sera donc toujours 
facile de combiner les traits en zigzag et les lignes droites 
qui. correspondent aux interruptions et aux passages pro- 
longés du courant, dé manière à faire un alphabet ana- 
logue à celui du télégraphe Morse. 

* • • Appareil d'induction de M« Siemens. 

Les appareils d'induction sont souvent employés dans 
la télégraphie sous-marine. Hais les courants ainsi ob- 
tenus sont instantanés, et ne peuvent pas servir à faire 
marcher un télégraphe Morse ordinaire dont le jeu régu- 
lier exige que la durée du flux d'électricité lancé sur la 
ligne puisse varier à volonté. M. Siemens a montré qu'il 
suffit de changer les dispositions du relais pour que les 
courants induits^ malgré leur instantanéité^ permettent 
d'imprimer à volonté de simples points ou des traits avec 
le récepteur Morse ou le récepteur Digney, tels que nous 
les avons décrits précédemment (pages 179 et 189). 
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Transinettevr. — Le transmetteur (fig. 66) comprend 
une pile locale P, un appareil d'induction électro-magné- 
tique BB^ et un manipulateur Morse ordinaire H. 

Les parties constituantes de l'appareil d'induction sont 
au nombre de trois. — Un noyau de fer doux, composé 
d'un cylindre de forte tôle fendu dans toute sa longueur, 
rempli de fils de fer recuits, et placé dans l'axe de la bo- 
bine. — Une spirale de gros fil entoure immédiatement 
le cylindre de fer doux dans toute sa longueur; cette spi- 
rale inductrice, que doit traverser le courant de la pile 
locale, est divisée en deux portions distinctes dont l'une 
correspond à la partie B et l'autre à la partie B' de la bo- 
bine. — Enfin une spirale induite de fil très fin et très 
long, divisée de même en deux parties égales, est enroulée 
sur la spirale inductrice. Une cloison isolante de bois 
placée au milieu de la bobine sépare les deux moitiés des 
spirales inductrice et induite. 

Le socle de bois de l'appareil d'induction porte huit 
boutons métalliques isolés les uns des autres et séparés 
en deux groupes. — Le groupe «6, a'é' appartient à la 
spirale inductrice ; les extrémités du fil de la moitié de 
la bobine inductrice correspondante à B se fixent. Tune 
à la pièce a, l'autre à la pièce a'; les extrémités du fil de 
l'autre moitié de la bobine inductrice correspondante à 
B' se fixent, l'une à la pièce 6, l'autre à la pièce ô'. —Le 
groupe cd, dâ! appartient à la spirale induite ; les ex- 
trémités du fil de la moitié de la spirale induite corres- 
pondante à B se fixent, l'une à e, l'autre à c' ; les extré- 
mités du fil .de l'autre moitié de cette spirale induite se 
fixent, l'une à rf, l'autre à rf'. 

is 
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Les trois chevilles métalliques servent à établir des 
communications entre les diverses pièces du groupe aé, 
dV\ il suffit pour cela de les enfoncer entre deux pièces 




Fig. 66. 

consécutives. — On établit des communications entre les 
diverses pièces du groupe cd, dd\ à l'aide des deux 
lames métalliques K, dont les extrémités échancrées peu- 
vent être fixées à deux pièces consécutives avec les vis 
dont sont armées leurs faces antérieures. 

La première pièce c du groupe relatif à la bobine in- 
duite communique avec le sol par le fil métallique T; le 
fil de ligne L vient se fixer à la dernière pièce â! du même 
groupe. La bobine induite est ainsi placée dans la situa- 
tion d'une pile de ligne dont elle remplit les fonctions. 
Elle communique par un de ses pôles avec la terre, par 
l'autre avec la ligne. 
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Le manipulateur M est un manipulateur Morse qui n'a 
que deux bornes ; Tune d'elles, /*, communique avec le 
support fixe du levier et avecle levier lui-même, l'autre 
borne, e, communique avec le contact placé au-dessous 
du levier M àixCôié de sa poignée. 

Un des pôles de la pile communique avec la borne fei 
avec le levier du manipulateur, l'autre pôle de la pile com- 
munique avec la première pièce a du groupe relatif à la 
bobine inductrice. Enfin, la dernière pièce b' du même 
groupe communique avec la bonie e et avec le contact 
placé du côté de la poignée du levier du manipulateur. 

On ferme le circuit de la pile en pesant sur la poignée 
du levier du manipulateur; on interrompt le circuit en 
laissant le levier se relever. La spirale inductrice envoie 
sur la ligne un courant instantané inverse à chaque fer- 
meture, et un courant instantané direct à chaque rupture 
du circuit. 

L'appareil permet d'employer à volonté soit une des 
deux moitiés seulement de la bobine inductrice, soit les 
deux moitiés associées en tension, soit les deux moitiés 
associées en quantité. — Plaçons une des chevilles entre 
les pièces a', ô', le courant arrive par a, traverse la moitiéB 
de la bobine inductrice, arrive en a\ passe en b' par la che- 
ville, et va à l'autre pôle de la pile ; si la cheville était* 
placée entre les pièces a, 6, le courant ne traverserait que 
la moitié B' de la spirale inductrice. Plaçons une che- 
ville entre les pièces 6, a', le courant entre par a, traverse 
la moitié B de la spirale inductrice, arrive en af, passe à b 
par la cheville, traverse la moitié B' de la spirale induc- 
trice, arrive à 6', et se rend à l'autre pôle de la pile. Pla- 
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çoDs une cheville entre les pièces a, &, et une autre entre 
les pièces o', i', le courant arrive aux pièces réunies a, 6, 
se partage entre les deux moitiés B, B' de la bobine in- 
ductrice, arrive aux pièces a', 6' réunies, et se rend à 
Tautre pôle de la pile. • 

On peut de même recueillir sur la ligne, soit le courant 
développé dans une des deux moitiés seulement de la 
spirale induite, soit le courant développé dans les deux 
moitiés de cette spirale associées en tension, soit le cou- 
rant développé dans ces deux moitiés associées en quan- 
tité. Faisons communiquer les pièces c', d', avec une des 
lames K, la ligne ne reçoit que le courant développé dans 
la moitié B de la spirale induite; quand la communica- 
tion est établie entre les pièces c, dy la ligne ne reçoit que 
le courant développé dans la moitié B'de cette spirale in- 
duite. — Pour faire circuler sur la ligne le courant déve- 
loppé dans les deux moitiés de la spirale induite associées 
en tension, il faut faire communiquer les pièces rf, c'. — 
Enfin on recueille sur la ligne le courant développé dans 
les deux moitiés de la spirale induite associées en quan- 
tité, quand on fait communiquer les pièces c, (/, et les 
pièces c', d*. 

B«iato. — La figure 67 nous permettra d'expliquer la 
tlisposition des pièces intérieures de ce relais. A est un 
fort barreau aimanté, courbé à angle droit; son pôle 
austral a occupe Textrémité delà portion verticale, et son 
pôle boréal b l'extrémité de la portion horizontale forte- 
ment serrée entre deux plaques de fer doux. La plaque 
supérieure sert de culasse à un électro-aimant en fer à 
pU^v^J. Çbftcwe (Jes ^rmî^tur^? E^ E'» de œt é\eç\vQ^ 
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aimant, représente nécessairement un pAIe boréal, fe&i 
un levier de fer doux terminé par un prolongement d de 
platine, et mobile autour de la cheville de fer c implantée 
dans Taimant fixe A ; ce levier représente nécessairement 
un pôle austral. 

La figure 68 représente le relais H et ses communica- 
tions avec la pile locale P, le fil de ligne L, et le récepteur 
Morse R. Le socle de bois du relais porte quatre boutons. 
Le bouton F donne attache 
au fil de ligne L, et à une des 
extrémités du fil des bobines 
de rélectro-aimant ; le bou- 
ton D donne attache au fil 
de terre T, et à l'autre extré- 
mité du fil des bobines de 
rélectro-aimant. Le bouton I 
communique avec le levier 
fd à travers la masse métal- ^*^* ^' 

lique de Fappareil, et donne attache à un fil métallique 
fixé par son autre bout à la borne K, qui est en commu- 
nication avec une des extrémités du fil des bobines de 
rélectro-aimant du récepteur. Le bouton G communique 
avec le pôle négatif de la pile locale P, et par un fil placé 
dans l'intérieur de l'appareil avec la vis v isolée de la 
masse métallique du relais. Le pôle positif de la pile est 
relié à la borne S qui communique avec une des extré- 
mités du fil des bobines de Télectro-aimant du récepteur. 
Le bouton B, isolé de l'appareil par un cylindre d'ivoire, 
sert à imprimer un mouvement commun à la pièce n et à 
la vis V, isolées Tune de l'autre et de la masse métallique 

42. 
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du relais , et entre lesquelles passe le levier mobile 
fd (fig. 67 et 68). 

Le levier fd représente un pôle austral, et, par suite, est 
attiré à la fois par les deux armatures E, E', puisque 
chacune d'elles est un pôle boréal. A l'état de repos, on 




Fig. 68. 

donne au système vn une position telle que le levier /S, 
plus rapproché de E' que de E, appuie contre la pièce n; 
plus la différence de distance du levier aux deux arma- 
tures est faible, plus l'appareil est sensible. Dans cette 
position, le circuit de la pile locale est ouvert en v. 

Au moment où Ton presse la poignée du manipulateur 
M (fig. 66), le circuit du courant inducteur est fermé, la 
bobine induite envoie sur la ligne un courant inverse 
instantané. Ce courant arrive au bouton F, traverse le fil 
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des bobines de rélectro-aimaiit du relais, gagne le bou- 
ton D et se perd dans le sol. L'effet de ce courant inverse 
e^ de transformer E' en un pôle austral, et d'augmenter 
la polarité boréale de Tarmature E. Le levier /K, qui 
reste toujours un pôle austral, cède à l'attraction de l'ar- 
mature E, vient butter contre la vis i?, et ferme le circuit 
de la pile locale P. Immédiatement le levier imprimant 
du récepteur R entre eii jeu. Bien que le courant in- 
duit qui traverse les bobines du relais soit instantané, et 
que, par suite, les deux armatures E, E', reprennent très 
rapidement leur polarité primitive; cependant, comme le 
levier fd est plus rapproché de E que de E', il reste appuyé 
contre la vis v, et tient le circuit de la pile locale fermé 
tant que le levier du manipulateur reste lui-même 
abaissé. Mais, au moment où le levier de ce manipula- 
teur M (iig. 66) se relève, le courant inducteur est inter- 
rompu, et la bobine inductrice envoie sur la ligne un 
courant direct instantané. Ce courant direct transforme 
nécessairement E en pôle austral, et augmente la polarité 
boréale de E'. Dès lors le levier fd cède à l'attraction deE', 
se détache de la vis r, rompt le circuit de la pile locale P, 
permet au levier du récepteur de se relever, et vient lui- 
même reprendre la position de repos contre la pièce n. 

11 est facile de voir qu'en réglant d'une manière con- 
venable les mouvements du manipulateur H du trans- 
metteur, on reste toujours maître de la durée du courant 
sous l'influence duquel marche le levier imprimant du 
récepteur^ et des intervalles qui séparent deux passages 
consécutifs de ce courant. On peut donc à volonté im- 
primer sur la bande du papier des points ou des traits, 
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et conserver entre ces signaux les intervalles convenables. 

Ce relais, très sensible, peut servir à correspondre avec 
des courants ordinaires. Dans ce cas, on donne au sys- 
tème vn une position telle que, lorsque le levier fd 
appuie contre t;, il reste plus rapproché de E' que de E. 
Au moment où le courant arrive par la ligne, la polarité 
boréale de E est augmentée et celle de E' est diminuée ; 
le levier fd cède à Tattraction de E, butte contre la vis v' 
et ferme le circuit de la pile locale P. Hais quand le cou- 
rant est interrompu sur la ligne, les armatures E, E', re- 
prennent leur polarité primitive ; le levier fd, plus rap- 
proché de E' que de E, cède à l'attraction de E', se 
détache de la vis v, rompt le circuit de la pile locale, et 
reprend sa position primitive contre la pièce n. 

On peut se demander si, sur les lignes exposées à de fortes 
perturbations de Tétat électrique de l'atmosphère, l'excès 
de sensibilité de ce relais et la présence d'un aimant fixe 
ne deviendraient pas la source de difficultés sérieuses. 

Appareil de M. Hughes. 

Le professeur américain Hughes vient d'apporter en 
France un appareil télégraphique qui imprime directe- 
ment les dépêches en caractères romains. Nous emprun- 
tons à une note de H. Bergon, inspecteur divisionnaire 
des lignes télégraphiques (1), l'indication sommaire des 
principales dispositions de cet appareil que l'adminis- 
tration française s'est empressée de mettre à l'étude. 

(1) Annales télégraphiqueSy 1860, t. III, p. 393. 
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La roue des types est verticale; sa tranche porte les 
lettres de Talphabet^ et frotte continuellement contre un 
tampon imbibé d'encre. Un système de rouages, mis en 
jeu par un poids et dont la marche est régularisée par 
une lame vibrante, met la roue des types en mouvement ; 
il entraîne, en outre, un organe destiné à établir les con- 
tacts électriques, qui tourne avec une grande vitesse au- 
dessus d'un disque métallique fixe, sam le toucher. Un 
clavier de piano porte, comme la roue des types, toutes 
les lettres de Talphabet, un point et un blanc. — Un peu 
au-dessous de la roue des types, se trouve une bande de 
papier immobile, sur laquelle se fera l'impression des 
dépêches. 

Sur le socle de l'appareil est fixé un eAmant permanent 
en fer à cheval. Ses branches sont entourées de bobines; 
une armature de fer doux, sollicitée par un fort ressort 
antagoniste, est appliquée sur ses surfaces polaires. 
Lorsque le courant passe dans le fil des bobines, l'inten- 
sité magnétique de l'aimant s'affaiblit; l'armature mo- 
bile, sollicitée par le ressort, se détache des surfaces 
polaires, et agit sur un excentrique qui soulève la bande 
de papier, 'la fait butter contre la tranche de la roue 
des types, et la fait avancer d'un intervalle déterminé. 

Lorsqu'on appuie le doigt sur une touche du clavier, 
une languette métallique fait saillie au-dessus du disque 
Gxe, au point correspondant à la lettre gravée sur la 
touche abaissée ; l'organe des contacts, en passant, ferme 
le civcuit sans s'arrêter^ et le courant s'élance sur la ligne. 

Supposons deux postes munis chacun d'un appareil et 
réums jmr m fll 4e ligne, Les appareils marchent syn^ 
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clironiquemenf ; tout est réglé de manière que, pendant 
toute la durée de la rotation des deux roues des types, la 
même lettre passe toujours de part et d'autre dans la ver- 
ticale au^essus de la bande de papi^. La solution du 
synchronisme obtenue par des lames vibrantes parait 
bonne, et rendue suffisamment pratique au moyen d'une 
correction qui s*opère toutes les fois qu'une lettre s'im- 
prime. 

L'employé qui expédie abaisse une touche du clavier; 
au moment où le circuit est fermé par l'organe des con- 
tacts, la lettre gravée sur la touche abaissée passe par le 
diamètre vertical de la roue des types dans les deux postes 
correspondants. Au même moment, le courant affaiblit 
l'intensité magnétique de l'aimant permanent du poste 
qui reçoit ; l'armature de fer doux est détachée par le 
circuit antagoniste; la bande de papier est soulevée, 
pressée contre la roue des types; et, puisque le synchro- 
nisme est maintenu, c'est la lettre gravée sur la touche 
abaissée dans le poste de départ qui est imprimée sur la 
bande de papier du poste d'arrivée. 

L'électricité a peu à faire; le rôle du courant se borne 
à affaiblir assez l'aimant permanent pour ]|5ermettre à 
l'armature de céder à la traction du ressort antagoniste. 
Aussi cet appareil: peut-il marcher sous l'influence de 
courants d'intensité relativement faible et même peu 
constante, pourvu que les variations ne dépassent pas 
certaines limites assez éloignées. Enfin, et c'est le point 
le plus remarquable, il ne faut qu'wne émission de 
courant pour faire une lettre, tandis que le système Morse 
en exige trois en moyenne. Dans l'article 3 du cha- 
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pitre III, nous étudierons Finfluence des lois de la pro- 
pagation de l'électricité sur la rapidité de la correspon- 
dance télégraphique sur les longues lignes aériennes et 
sur les lignes souterraines et sous-marines. Nous mon- 
trerons alors que, dans des conditions de lignes entière- 
ment semblables, le système du professeur Hughes fait 
espérer qu'on pourra atteindre une rapidité de travail 
triple de celle que permet le télégraphe Morse. 

L'administration française, frappée de ces avantages, 
s'est empressée de faire construire deux modèles de cet 
appareil, qui pourra ainsi être bientôt soumis à une 
étude approfondie. Avant de substituer ce nouveau sys- 
tème à un appareil aussi éprouvé et d'une marche aussi 
sûre que le télégraphe Morse, il reste encore bien des 
questions importantes à résoudre. 

« Comment le nouvel appareil, dit M. Bergon, se com- 
» portera-t-il en service sur les longues lignes? Cîomment 
» des employés parviendront-ils à conduire et régler un 
» instrument tout à fait différent de celui qu'ils ont au* 
» jourd'hui entre les mains, et bien plus compliqué que 
» lui? Il importe surtout de vérifier avec quelle facilité 
» le synchronisme, une fois perdu, peut être retrouvé par 
» deux stationnaires que sépare toute la longueur d'une 
» ligne, et qui n'ont aucun moyen de se parler. Sera-t-il 
» facile d'obtenir les corrections des erreurs, les commu- 
» nications directes et simultanées, enfin toutes les C/On- 
» ditions d'une exploitation télégraphique? Toutes ques- 
» tions auxquelles rexpérience peut seule donner une 
» réponse qu'il est prudent d'attendre avant de se pro- 
» noncer sur la valeur réelle du nouveau procédé. » 
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On ne peut donc pas encore affirmer que le professeur 
Hughes soit parvenu à substituer les caractères ordi- 
naires aux signes conventionnels dans la reproduction 
des dépêches télégraphiques imprimées; mais', en pré- 
sence des résultats déjà acquis, il est permis d'espérer 
qu'une solution complète et satisfaisante de ce beau pro- 
blème ne se fera pas longtemps attendre. 



ARTICLE IV. 

TÉLÉGRAPHIE SPÉCIALE DES CHEMINS DE FER. 

Sur une voie ferrée, toutes les stations sont reliées par 
des fils conducteurs, et munies d'appareils télégraphiques 
à cadran du modèle décrit page 113 et suivantes. Les 
chefs de station peuvent ainsi se tenir en correspondance, 
et se transmettre mutuellement tous les renseignements 
exigés par une bonne exploitation. Ces télégraphes à cadran 
rendent certainement de grands services aux compagnies 
de chemins de fer; mais ils sont insuffisants pour assurer, 
dans tous les cas, la sécurité de la voie ferrée. Dans le 
but de diminuer autant que possible les chances de 
collision, on a imaginé, dans ces derniers temps, une foule 
d'appareils télégraphiques spéciaux destinés à indiquer le 
nombre et le sens des trains en marche, à signaler les 
accidents survenus sur la voie et à hâter l'arrivée des 
secours ; nous ne parlerons ici avec quelques détails que 
de ceux de ces appareils dont l'efficacité a été démontrée 
par l'expérience; 
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Appareil mobile* 

M. Bréguet a modifié son appareil à cadran de manière 
à en faire un poste tout organisé à Tavance, qui peut être 
placé sur un train en marche. Lorsqu'un accident arrive 
sur un point quelconque de la voie, le chef de train peut 
en avertir le chef de la station voisine et demander des 
secours. 

L'appareil (fig. 69) est contenu tout entier dans une 
ix^ite de bois cubique, de 27 centimètres de côté. La pile, 
composée de dix-huit petits couples, est constamment 
chargée et logée dans le fond MM de la boite, au-dessous 
du manipulateur. La lame P communique avec le pôle 
positif, et la lame N avec le pôle négatif de la pile ; une 
boussole B est placée dans le circuit. Le mouvement 
d'horlogerie et l'électro-aimant du récepteur sont logés 
derrière la planche verticale qui porte le cadran. 

Des boutons métalliques et des bandes de cuivre in- 
crustées dans les planches de la boîte complètent les 
communications ainsi qu'il suit : 

La vis de contact v communique d'une manière per- 
manente avec le pôle positif P de la pile. 

La vis de contact v\ contre laquelle appuie le levier 
nobile du manipulateur à l'état de repos, communique 
avec le bouton V, et par son intermédiaire, avec une 
des extrémités du fil des bobines de l'électro-aimant du 
récepteur. 

Le levier mobile du manipulateur communique, à tra- 
vers la masse métallique de l'appareil, avec la bobine C 
et le fil L. 

13 
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Le pôle négatif N de la pile communique avec un 
bouton V, auquel aboutit Vautre extrémité du fil des bo- 
bines de rélectro-aimant du récepteur; ce bouton V, 
d'ailleurs, communique avec la boussole B, la bobine C 
et le til T. 

Lorsque le train muni de cet appareil est arrêté dans sa 
marche par un accident quelconque, on exécute la ma- 
nœuvre suivante : 

Un employé soulève le couvercle K de la botte de Tap- 
pareil, attache le bout libre du fil L de la bobine C à l'ex- 
trémité d'une canne à tirage, et va fixer le crochet métal- 
lique de Tautre extrémité de la canne au fil qui établit la 
communication entre les diverses stations des chemins de 
fer. Le fil T de la bobine C est mis en communication avec 
la terre, au moyen d'un coin de fer enfoncé entre deux 
rails. Dans cet état, l'appareil est prêt à marcher; il est en 
communication avec les récepteurs des deux stations entre 
lesquelles le train est arrêté. 

L'employé tourne alors la manivelle du manipulateur, 
et l'arrête sur une position telle que l'extrémité du levier 
mobile appuie contrôla vis de contact v; si les commu- 
nications sont bien établies, le courant passe, et l'aiguille 
de la boussole est déviée. Cette vérification étant faite, il 
ramène la manivelle sur la croix du cadran. 

Le courant envoyé par le poste mobile s'est nécessaire- 
ment bifurqué, et a mis en mouvement les sonneries des 
deux stations entre lesquelles le train est arrêté. L'une 
des deux stations répond la première; les signaux arri- 
vent à la fois à l'appareil du train et à celui de l'autre 
station. L'employé du ti^ain empêche alors les deux sta- 
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lions d^entrer en correspondance ; il coupe leur conver- 
sation en faisant exécuter à la manivelle de son manipu- 
lateur un tour entier de cadran; puis il prévient que 




Fig. 69. 



c'est le télégraphe du train qui demande la correspon- 
dance. 

Un fil supplémentaire, qui vient se fixer entre la bous- 
sole B et la bobine C, permet d'établir la communication 
directe avec la terre, sans que la bobine C entre dans le 
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circuit. On reste donc toujours maître de réglef Tinten- 
site des courants échangés entre le j)oste mobile et la sta- 
tion correspondante. 

La pile devait nécessairement être modifiée et prot^ée 
contre les effets des secousses qu'elle éprouve quand le 
train est en marche. M. Bréguet emploie des couples de 
Daniell dont l'élément zinc est entouré de sable humecté 
avec de l'eau, et l'élément cuivre de sable mouillé avec 
une dissolution saturée de sulfate de cuivre. On peut 
aussi se servir d'une pile de Daniell ordinaire, en ayant 
soin de fermer exactement les ouvertures des vases de 
verre et des cylindres de terre poreuse avec des bouchons 
de liège. 

Les appareils télégraphiques mobiles de M. Bréguet 
peuvent encore recevoir une autre destination : ils per- 
mettent d'improviser un poste provisoire sur un point 
quelconque de la Ugne. Ces appareils sont donc appelés à 
rendre de grands et nombreux services aux compagnies 
des chemins de fer, qui doivent toujours en avoir un cer- 
tain nombre à leur disposition sur toutes les lignes. 

Appareik de M. &egnaalt. 

Dès 18^7, M. Regnault, chef du mouvement au chemin 
de fer de l'Ouest, proposa l'emploi d'appareils destinés à 
assurer la sécurité des voies ferrées. Son système com- 
prend nnindicateur des trains et un appareil de demande 
de secours. 

iB4ie«te«r étm trates. — Le but de cet appareil est : 
i"" d'empêcher deux trains de marcher en sens contraires 
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entre deux stations consécutives d'un chemin de fer à voie 
unique ; 2° d'empêcher toute collision entre deux trains 
marchant dans le même sens, sur une même voie ; 3* d'in- 
diquer d'une manière pennanente, visible pour tous les 
agents des deux gares entre lesquelles circule un train, la 
présence de ce train, ainsi que le sens de sa marche. 
M. Regnault a donné de ce triple problème une solution 
très simple et très satisfaisante. 

La figure 70 représente l'appareil dans sa boîte de bois, 
tel qu'il existe dans les gares des chemins de fer. A la 




Fig. 70. 

partie inférieure sont deux boutons poussoirs : le bouton 
marqué D sert à signaler à la gare correspondante le 
départ d'un train qui marche vers elle; le bouton mar- 
qué A sert à avertir la gare correspondante que le convoi 
signalé est arrivé. A la partie supérieure de Tappareil 
sont deux aiguilles ï, r, verticales à l'état de repos, et qui 
ne peuvent s'incliner que dans le sens indiqué par les flè- 
ches. L'aiguille 2, placée au-dessus du bouton A, prend le 
nom d'aiguille indicateur; c'est elle qui sert à signaler 
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l'approche d'un convoi. L'aiguille r, placée au-dessus du 
bouton D, prend le nom d'aiguille répétiteur; elle sert 
à inrliquer que le signal transmis est arrivé. Une gare 
tète de ligne n*a qu'un appareil ; une gare intermédiaire 
en a deux indépendants, l'un communiquant avec la gare 
qui la précède, l'autre avec la gare qui la suit. 

La figure 71 représente l'intérieur de l'indicateur, la 
composition d'un poste A tête de ligne, d'un poste B 
intermédiaire, et les moyens de communication de ces 
postes. Le poste A tête de ligne n'a qu'un appareil X 
qui correspond avec l'appareil Y du poste B par le fil de 
ligne L, L, L; indépendamment de l'appareil Y, le poste li 
a un seox)nd appareil X' complètement indépendant dn 
premier, et destiné à communiquer avec la gare suivante. 

Chacun de ces appareils se compose d'un manipulateur 
fixé sur un socle de bois horizontal, et d'un récepteur à 
deux aiguilles fixé sur une planche de bois verticale (1). 

Le manipulateur se compose de trois lames métalliques 
élastiques V, V, V"*, fixées au socle de bois par une de 
leurs extrémités. A l'état de repos, leurs extrémités libres 
appuient contre les contacts métalliques isolés a, a', a". 
Le contact a communique avec la borne p\ le contact a' 
avec le bouton fei la borne T, le contacta" avec la borne L. 
Par leurs extrémités fixes, les ressorts communiquent : V 
avec la borne Z, V avec la borne C, V" avec le bon- 
ton f\ qui lui-même est en communication permanente 
avec le levier / du récepteur. On voit en A et en D les 

(1) Les mêmes lettres indiquent les mêmes organes dans Tappa- 
reil X et dans Pappareil Y. 
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projections des deux boutons poussoirs dont nous avons 
déjà parlé. 

Le bouton poussoir D agit sur ces trois ressorts au 
moyen d'un peigne isolant d'ivoire ; quand ce bouton 
est pressé, V. butte contre le contact a\ V contre le 
contact a^\ et le ressort V*' est isolé par son extrémité 
libre. Au moment où le bouton poussoir D est abandonné 
à lui-même, les ressorts reprennent spontanément leur 
position de repos indiquée dans la figure. 

Sur le socle du manipulateur sont fixées quatre bornes 
L, T, C, Z. La borne L donne attache au fil de ligne, et la 
borne T au fil de terre ; la borne C communique avec le 
pôle positif et la borne Z avec le pôle négatif de la pile. 

Le récepteur se compose essentiellement de deux élec- 
tro-aimants horizontaux e, e', mobiles sur leurs pivots, et 
dont le jeu est le même que celui de Télectro-aimant pa- 
lette du télégraphe à renversement des courants (p. 139, 
fig. 42). 

L'électro-aimant e est destiné à faire marcher V aiguille 
indicateur «. Son barreau de fer doux se termine par deux 
armatures platas et verticales de fer doux, qui viennent se 
' placer entre les pôles de noms contraires de deux aimants 
fixes 6, cf. A rétat de repos, ces armatures de fer doux 
appuient contre les pôles de Télectro-aimant o, et Tai- 
guille i est verticale. Lorsque le courant qui traverse la 
bobine e polarise son barreau de fer doux dans le même 
sens que Taimant fixe o, les armatures sont repoussées 
vers l'aimant fixe o', et la bobine tourne sur son axe ho« 
rizontal. A l'une de ses extrémités, cette bobine est armée 
de deux leviers verticaux t^ L Le levier supérieur t, en- 
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grène une petite roue dentée s à laquelle est fixé Taxe de 
raiguille i. Quand les armatures sont repoussées vers Tai- 
niant fixe o\ raiguille i s'incline dans le sens de la flèche. 
En même temps, le levier inférieur /, qui à Tétatde repos 
appuie contre la borne métallique />, est entraîné par la 
bobine et vient heurter contre la borne p'. Quand le cou- 
rant cesse de traverser la bobine, ses armatures sont re- 
tenues par les surfaces polaires de Taimant fixe o\ Tai- 
guille i reste inclinée, et le levier / reste en contact avec la 
borne jo', jusqu'à ce que, par une pression mécanique, 
on rétablisse la bobine dans sa position du repos et qu'on 
ramène ses armatures à leur position verticale contre les 
surfaces polaires de l'aimant fixe o. 

L'électro-aimant e^ est destinée faire marcher Y aiguille 
répétiteur r, il est disposé comme l'électro-aimant e. Seu- 
lement ses armatures verticales de fer doux sont placées 
entre un aimant fixe d et une pièce de fer doux d*. k 
l'état de repos, les armatures sont maintenues verticales 
par l'attraction des surfaces polaires de l'aimant fixe d^ 
et l'aiguille r est aussi verticale. Quand le courant qui 
traverse la bobine e' polarise son barreau de fer doux dans 
le même sens que l'aimant fixe «/, les armatures sont re- 
poussées vers la pièce de fer douxrf', et l'aiguille r s'in- 
cline dans le^ensde la flèche. Les armatures et l'aiguille 
conservent cette position tant que le courant continue à 
passer ; mais du moment que le courant est interrompu, 
les armatures se désaimantent, cèdent à l'attraction des 
surfaces polaires de l'aimant fixe d^ et ramènent sponta- 
nément la bobine^ et l'aiguille r à leur position de repos. 

Les deux bpbines e, e\ communiquent entre elles; en 
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outre, la première coramunit}ue d'une manière perma- 
nente avec la borne /?, et la seconde avec le bouton /*. 
Quand le courant traverse les deux bobines de p en /, 
les deux barreaux de fer doux sont polarisés comme Tai- 
mant fixe o; par conséquent les armatures de la bobine e 
sont seules repoussées, et Taiguille indicateur / est seule 
inclinée; la bobine e' et Taiguille répétiteur r conservent 
leur position de repos. Quand, au contraire, le courant 
change de sens et traverse Tappareil de fen jo, les deux 
barreaux sont polarisés comme Taimant fixe d ; alors les 
armatures de la bobine e* sont seules repoussées, et l'ai- 
guille répétiteur r est seule inclinée. Quant à la bobine e 
et à Taiguille indicateur ? , elles conservent leur position 
de repos sous l'influence du courant dirigé de /en p. 

Il est facile maintenant de comprendre le jeu de cet 
appareil. 

Supposons qu'un train parte de la gare A pour se 
rendre à la gare B. L'employé de la gare Â appuie le doigt 
sur le bouton joow5soîV D de l'appareil X. Les lames élas- 
tiques du manipulateur sont déplacées; V touche le con- 
tact a\ V le contact «", et V" est isolé. Le pôle négatif de 
la pile de l'appareil X communique avec la terre par la 
borne Z, la lame V, le contact a* et la borne T. Le courant 
part de la borne C, gagne la lame V, le contact û", la 
borne L, traverse le fil de ligne L, L, L, et aboutit à la 
borne L de l'appareil Y du poste B. De là il gagne le con- 
tact û", la lame V", le bouton /*' et le levier /, la borne />, 
traverse les bobines de jo en /et se perd dans le sol par le 
contact a! et la borne T. Dès lors les barreaux des deux 
bobines e, e' de l'appareil Y acquièrent la même polarité 

13. 
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que raimant fixe o; la bobine éf conserve sa position, et 
Faiguille r reste verticale; mais Tarmature de la bobine e 
est repoussée vers Taimanto', et l'aiguille indicateur i s'in- 
cline dans le sens indiqué par la flèche, c'est-à-dire 
dans le sens de déplacement du train. Le levier / se dé- 
tache de la borne jo, heurte la borne |>', et le courant est 
interrompu. L'armature de la bobine e est maintenue par 
l'attraction de l'aimant fixe o', et l'aiguille i reste inclinée 
malgré la cessation du courant. 

Au moment où le levier / de l'appareil Y appuie contre 
la borne />', le circuit de la pile de cet appareil est fermé. 
Le pôle positif de cette pile communique avec la terre 
par la borne C, la lame V, le contact a' et la borne T. Le 
courant du pôle négatif de la pile part de la borne Z, passe 
à la lame V, au contact a, à la borne p\ au levier / qui ap- 
puie contre jo ', au bouton Z', à la lame V", au contact a"^ 
à la borne L ; de là il traverse la ligne L, L, L, aboutit à la 
borne L de l'appareil X de la gare de départ Â, passe au 
contact af\ à la lame V", au bouton /*', au levier /, à la 
borne p, traverse les bobines de p en f, et se perd dans 
le sol par la borne /*, le contact a' et la borne T. Les 
bobines e, e' de l'appareil X étant traversées par un cou- 
rant négatif de jo en /, leurs barreaux et leurs armatures 
prennent la polarité de l'aimant fixe d ; dès lors la bo- 
bine e et l'aiguille indicateur i conservent leur position; 
mais l'armature de la bobine e' est repoussée vers la pièce 
de fer doux rf', et l'aiguille répétiteur r est inclinée dans 
le sens de la flèche, c'est-à-dire dans le sens de la 
marche du train. Cette bobine e' et l'aiguille répétiteur r 
restent ainsi déplacées tant que le courant continue, 
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c*est-à-dire tant que dure le trajet du train entre les deux 
gares A et B. 

Par ce moyen, remployé du poste A, qui a donné 
le signal de départ du train, est sûr que remployé de 
la gare B est averti, puisque Taiguille répétiteur r de la 
gare A entre en mouvement sous Tinfluence de la pile de 
Tappàreil Y, dont le circuit a été fermé en p' par le cou- 
rant expédié de la gare A. 

Tant que le train est entre les deux gares. Taiguille 
indicateur i de Tappareil Y et Vaiguille répétiteur r de 
Tappareil X restent inclinées ; les employés de ces deux 
gares sont avertis que la voie est occupée par un train 
marchant de A en B. 

Quand le train est arrivé en B, remployé de cette gare 
appuie sur le bouton poussoir A de Tappareil Y. Ce bou- 
ton agit sur un levier coudé qui détache le levier / de la 
borne p' et le ramène contre la borne p. L'aiguille indi- 
cateur i de Tappareil Y est ramenée à la verticale, et 
Tarmature de la bobine e à sa position de repos, contre 
les surfaces polaires de Taimant fixe o. Mais alors le cir- 
cuit de la pile de l'appareil Y est rompu en p\ le courant 
cesse ; l'armature de la bobine e' de l'appareil X est désai- 
mantée, cède à l'attraction de l'aimant fixe rf, et ramène 
l'aiguille répétiteur r à la position verticale. De cette 
manière, l'employé de la gare A est averti que le train est 
arrivé en B, et que la voie est libre entre les deux gares. 

Ces détails suffisent pour faire comprendre tous les 
services que des appareils de ce genre installés dans les 
gares des chemins de fer peuvent rendre, et combien ils 
contribuent à la sécurité des voyageurs. 
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Appareil d« 4cim*B4e de accovra. — Les lignes fer- 
rées sont divisées en un certain nombre de sections ser- 
vies par un bureau de dépôt placé en leur milieu. M. Re- 
gnault a eu la pensée de mettre chacun de ces dépôts en 
communication permanente avec des appareils fixes dis- 
tribués dans rétendue de ces sections, et qui permettent 
aux trains en détresse de communiquer avec les dépôts 
pour demander du secours. 

A cet effet, une pile est placée dans chaque dépôt ; de 
son pôle positif part un fil qui dessert la moitié droite de 
la section correspondante, et de son pôle négatif, un se- 
cond (il qui dessert la moitié gauche de la section. Les 
bouts libres de ces fils plongent en terre aux extrémités 
de la section, qui est ainsi traversée par un courant con- 
tinu dans toute sa longueur ; les avertisseurs sont tous 
placés dans ce circuit électro-dynamique. 

Un avertisseur (fig. 72) se compose d'un galvanomètre 
récepteur G et d'un' manipulateur semblable à celui du 
télégraphe à cadran de M. Bréguet. Le fil de ligue est 
coupé; Tun de ses bouts F descend du poteau et vient se 
fixer à la borne B, qui communique avec une extrémité 
du fil du galvanomètre; l'autre extrémité de ce dernier 
fil communique avec la borne E reliée elle-même par un 
fil à un bouton à vis p du manipulateur. De Taulre côté 
de Tappareil, l'autre bout F' du fil de ligne vient se fixer 
au bouton H qui communique, en o, avec le centre de 
mouvement du levier du manipulateur. La manivelle M 
entraîne dans son mouvement de rotation une roue mé- 
tallique Pi à gorge sinueuse; le levier du manipulateur est 
lui-même entraîné, et exécute des oscillations qui éloi- 
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gnent et rapprochent alternativement son extrémité libre 
du bouton p. 

Â l'état de repos, la manivelle M est verticale, le levier 
appuie contre le bouton />, le circuit est fermé, le fil de 
ligne est traversé par un courant continu ; Taiguille a est 
déviée, et appuie, par son extrémité inférieure, contre le 
timbre t; t' est un second timbre placé symétriquement 
du côté opposé. 

Les avertisseurs sont séparés l'un de Tautre et du poste 
de dépôt lui-même par un intervalle de quatre kilomètres. 
La gorge de la roue R porte un nombre de sinuosités qui 
représente le numéro d'ordre de l'avertisseur, à partir du 
dépôt. La roue du troisième aveilisseur est à trois si- 
nuosités, celui du cmquième à cinq sinuosités, et ainsi 
de suite. Quand la manivelle du manipulateur d'un 
avertisseur quelconque fait un tour entier, le nombre des 
interruptions du courant est égal au nombre des sinuo- 
sités de la roue, et correspond exactement au numéro 
d'ordre de l'appareil 

Dans le bureau du chef de dépôt, le courant traverse 
un récepteur à cadran dont les lettres sont remplacées 
par des chif&es en nombre égal à celui des avertisseurs 
avec lesquels il communique. Quand le circuit est fermé, 
l'aiguille du récepteur est sur la croix du cadran; mais à 
chaque interruption du courant, cette aiguille avance 
d'une division. 

Supposons qu'un train lancé sur la voie soit arrêté par 
un accident quelconque. Le chef du train court à l'aver- 
tisseur le plus voisin, dont la distance ne peut pas excé- 
der deux kilomètres, saisit la manivelle du récepteur et 
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lui fait exécuter un tour entier. Immédiatement l'aiguille 
du récepteur du dépôt se déplace, et s'arrête sur la divi- 
sion qui indique le numéro d'ordre de l'avertisseur qui 
demande du secours. D'ail- 
leurs la première interrup- 
tion du circuit détermine le 
déclanchement d'une sonne- 
rie qui donne l'éveil au chef 
du dépôt. 

Après avoir pris connais- 
sance de l'indication de son 
récepteur, le chef du dépôt 
répond qu'il a reçu. Pour 
cela, il renverse le sens du 
courant à l'aide d'un com- 
mutateur placé dans son bu- 
reau ; puis il ramène l'ai- 
guille de son récepteur à la 
croix. Au moment où le cou- 
rant de la ligne est renversé, 
l'employé qui demande du 
secours voit l'aiguille a de 
l'avertisseur prendre une dé- 
viation inverse, et frapper 
contre le timbre t'\ il sait 
que son signal a été reçu. Pour éviter toute confusion, 
cet employé fait de nouveau exécuter un tour entier à la 
manivelle de son avertisseur. 




Fig. 7t. 
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BEonitenrf éleetrîqttes. 

Les moniteurs électriques sont de deux ordres. Les uns 
servent à indiquer aux gares la marche d*un convoi en- 
gagé sur la voie, en leur envoyant une série de signaux 
qui leur font connaître la direction du train et Tinstant 
précis où il passe devant chaque poteau kilométrique. Les 
autres sont disposés de manière à prévenir le mécani- 
cien qu'un danger le menace, et à lui donner le signal 
d'arrêt. 

En 1853, HM. Biancbi et Lejeune proposèrent un sys- 
tème très complet destiné à prévenir les accidents sur 
les cliemîns de fer à une voie. Deux stations A, B, sont re- 
liées par deux fils spéciaux dont chacun est travei^é 
par un courant électrique. Les stations sont munies cha- 
cune d'un cadran portant un nombre de divisions égal à 
celui des kilomètres qui lés séparent, et deux aiguilles 
indépendantes. Une aiguille du cadran de la station A et 
une aiguille du cadran de la station R avancent d'une 
division à chaque interruption de l'un des courants; les 
deux autres aiguille|sont soumises à l'action du second 
courant. En face de chaque poteau kilométrique, on dis- 
pose, à droite de la voie ferrée, un interrupteur pour l'un 
des courants, et à gauche un interrupteur pour l'autre 
courant. Les locomotives sont toutes armées d'un appen- 
dice latéral placé de manière que, quand le train est en 
marche, cet appendice mette en jeu le système d'inter- 
rupteurs disposé sur la voie à gauche du convoi, dans le 
sens de son déplacement. 11 on résulte que, suivant que le 
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convoi marche de A en B ou deB en A, c'est Tun ou l'autre 
groupe d'aiguilles correspondantes qui est mis en mou- 
vement. D'ailleurs les aiguilles marchent toujours dans 
le sens du déplacvemcnt du convoi qui détermine les in- 
terruptions du courant. 

Un convoi part de A pour se rendre en B. Au moment 
où la locomotive passe devant un poteau kilométrique 
quelconque, son appendice agit sur l'interrupteur corres- 
pondant; le circuit est rompu un instant et se rétablit de 
lui-même. Il en résulte que les deux aiguilles des stations 
A et B avancent d'une division dans le sens du déplace- 
ment du convoi. Par ce moyen, il n'y a qu'à consulter les 
cadrans dans les deux stations pour savoir s'il y a un 
convoi en marche, connaître le sens de son déplacement, 
et sa position sur la voie à moins d'un kilomètre près. 
Ajoutons d'ailleurs qu'en passant devant le premier 
poteau kilométrique à son départ, la locomotive fait non- 
seulement marcher les deux aiguilles, mais déclanche une 
sonnerie qui prévient l'employé du poste vers lequel le 
train se dirige. 

Supposons que, malgré l'avertissement qu'il a reçu de 
la présence d'un Irain sur la voie, l'employé de la sta- 
tion B laisse engager sur la même voie un second train 
en sens inverse, de B en A. Ce nouveau train va agir sur 
le second système d'interrupteurs, mettre en mouvement 
le second système de deux aiguilles concordantes sur les 
cadrans des deux stations ; d'ailleurs les aiguilles de ce 
second système se meuvent aussi dans le même sens que 
le train qui détermine leur mise en action. Les employés 
des deux stations se trouvent ainsi avertis que deux train 
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marchent sur une même voie en sens inverses, qu'une col- 
lision est imminente. 

A côté des cadrans indicateurs, il existe un bouton qui 
donne à remployé le moyen de signaler le danger sur 
toute la voie; en pressant sur le bouton, il agit sur un 
troisième courant qui règne entre les deux stations, et fait 
tourner les signaux d'alarme. Les chefs de train, prévenus 
du danger, donnent le signal d'arrêt. 

M. Bonelli a cherché la solution du problème suivant : 
Des trains en nombre quelconque étant engagés sur une 
voie ferrée, leur donner le moyen d'entretenir une cor- 
respondance suivie entre eux et avec les postes tél^a- 
phiques de la ligne. Ce système a été essayé en Sardaigne 
et en France. Les expériences, exécutées sur des distances 
de plus de 12 kilomètres, en présence de témoins nom- 
breux et très compétents, donnèrent des résultats satis- 
faisants. Cependant l'appareil de M. Bonelli n'a jamais été 
adopté par les administrations des chemins de fer; nous 
devons nous contenter de mentionner ce système, qui n'a 
pas été soumis à des épreuves suffisantes pour qu'il soit 
permis d'en apprécier complètement la valeur. 

. Le système de M. Guyard fournit le moyen de faire 
parvenir un signal d'arrêt à un convoi en marche. Pa- 
rallèlement aux rails de la voie ferrée, on dispose deux 
(ils métalliques isolés; ces fils sont fractionnés en sections 
de 1600 mètres de longueur, de manière que les inter- 
ruptions de l'un des fils correspondent au milieu des sec- 
tions de Vautre. La locomotive de chaque convoi porte 
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une pile dont le pôle négatif communique avec le sol 
par les roues et par les rails, et dont le pôle positif com- 
munique constamment, au moyen de frotteurs, avec les 
deux fils parallèles aux rails; une sonnerie, placée sur 
chaque locomotive, reste constamment intercalée dans le 
circuit. Dans l'état normal, les fils étant isolés du sol, 
les courants des piles ne peuvent pas circuler. 

Si un accident de quelque gravité arrive sur la voie, le 
cantonnier met un des fils en communication avec le sol. 
Au moment où les frotteurs de la pile du convoi en 
marche atteignent l'extrémité de la section de ce fil, le 
circuit est fermé; la sonnerie d'alarme entre en jeu, et 
prévient le mécanicien qu'il doit arrêter. 

Supposons deux trains engagés sur la même voie et 
allant à la rencontre l'un de l'autre. Au moment où les 
frotteurs de leurs piles touchent la même section de l'un 
des deux fils, c'est-à-dire à au moins 800 kilomètres de 
distance, les deux circuits sont fermés. Les deux piles 
sont en opposition, et, par suite, rien ne devrait passer; 
mais chacune d'elles est armée d'un commutateur qui 
marche sous l'influence d'un mouvement d'horlogerie, et 
renverse continuellement les communications des pôles 
de ces piles avec les conducteurs. De cette manière, le 
circuit de chacune des deux piles se complète par la son- 
nerie de l'autre ; les deux mécaniciens reçoivent en même 
temps le signal, ont le temps de serrer les freins et d'évi- 
ter une collision. 

Quelquefois la locomotive porte une pile qui, par ses 
deux pôles, communique avec deux longs fils placés le 
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long des ^aggons, et réunis à l'arrière du train. Une son- 
nerie intercalée dans le circuit enlre en jeu au moment 
où le courant est «nterrompu, et reste au repos tant que 
le courant passe. Si, pendant la marche, le train se di- 
vise, les fils sont brisés, le circuit électro-dynamique est 
rompu, et le sonnerie donne le signal d*alarme. Quand 
le chef de tram veut donner au mécanicien le signal d'ar- 
rêt, il lui suflfit d'interrompre le courant, en rompant le 
circuit. 



CHAPITRE III. 

COERESPONDANCE TÉLÉGRAPHIQUE. 



Dans les deux chapitres précédents nous avons décrit 
avec détail les divers appareils qui permettent d'utiliser 
Télectricité dynamique pour la transmission des signaux 
à grande distance. Pour compléter cette étude delà télé- 
graphie électrique, il nous reste à traiter trois questions 
importantes : nous devons faire connaître les divers 
modes de communication des postes télégraphiques, 
rechercher la nature et les origines des perturbations 
qu'éprouve la transmission sur les longues lignes, enfin 
déterminer les conditions imposées à la correspondance- 
télégraphique par le mode de propagation de Télectricité 
dans les conducteurs linéaires, et les moyens d'y satis- 
faire. 

ARTICLE PREMIER. 

MODES DIIIUIS DE COMMUNICATION DES POSTES. 

Pour satisfaire à tous les besoins du service télégra- 
phique, les appareils doivent être disposés de manière 
à permettre de modifier à volonté le mode de communi- 
cation des postes d'une même ligne. Après avoir exposé 
les procédés très simples et peu nombreux généralement 
adoptés, nous, nous occuperons de quelques modes de 
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communication qui n'ont pas été appliqués en grand, 
mais dontrexamen présente un grand intérêt théorique. 

ComininiieatioB direete. — Nous avonS VU (page i^k) 

comment, avec Tappareil à cadran, la communication 
directe peut être établie entre deux postes quelconques à 
travers les postes intermédiaires auxquels la dépêche ne 
s'adresse pas. Nous montrerons plus bas (page 239) que 
Tappareil Morse se prête très facilement au même mode 
de transmission. 

Translation. — Lorsque la correspondance doit s'éta- 
blir entre deux postes très éloignés, la pile du poste qui 
expédie n'est plus assez puissante pour faire parvenir un 
courant efficace à une si grande distance ; le courant qui 
traverse le poste auquel la dépêche est destinée est tel- 
lement affaibli par la résistance et les pertes de la ligne, 
qu'il est incapable de faire marcher le récepteur. Dans ce 
cas, on dispose les fils de communication des postes 
Intermédiaires de manière que leurs piles deligne entrent 
dans le circuit et fassent l'office d'autant de relais de ligné. 
Avec cette disposition, appelée translation, chaque pile ne 
fonctionne en réalité qu'entre deux postes successifs, et 
la dépêche est transmise d'une manière certaine d'un 
poste extrême à l'autre, quelle que soit leur distance. 

La figure 73 représente un poste intermédiaire avec les 
deux appareils Morse disposés de manière à satisfisiire à 
tous les modes de transmission. 

Le fil V de la ligne de droite vient se fixer au commu- 
tateur K, et le fil \' de la ligne de gauche au commuta- 
teur K'. — N est le commutateur de la pile de Hgne de 
Tapparal de droite, et N' le commutateur de la pile de 
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ligne de Tappareil de gauche. Des lignes blanches indi- 
quent les communications des appareils entre eux et avec 
les quatre commutateurs. D'ailleurs les lettres déjà em- 
ployées dans la figure 59 (page 180) indiquent les mêmes 
organes dans les deux appareils. 

Dans chacun des appareils, la borne M communique 
avec la masse métallique B du mouvement d'horlogerie, 
et par son intermédiaire, avec le levier D de l'appareil à 
signaux du récepteur ; la borne I communique avœ la vis 
supérieure de la colonne G, et la borne P avec la vis in- 
férieure de cette même colonne. Nous savons d'ailleurs 
que, dans Tétat de repos, le levier D appuie contre la vis 
supérieure de la colonne G, et que, dans ses mouvements 
d'oscillation, il butte alternativement contre la vis infé- 
rieure et la vis supérieure de cette colonne. 

Quand les ressorts des commutateurs K, K', appuient 
sur les contacts «, a', l'appareil de droite communique 
exclusivement avec la ligne de droite V, et l'appareil de 
gauche avec la ligne de gauche V. L'appareil de droite 
peut à volonté recevoir par la ligne V et transmettre sur 
cette ligne ; il en est de même de l'appareil de gauche par 
rapport à la ligne \', 

Pour établir la communication directe, c'est-à-dire pour 
faire que le courant lancé sur l'une des deux lignes V, V 
passe sur l'autre sans agir sur les appareils du poste, il 
suffit évidemment de pousser les ressorts des commuta- 
teurs K, K' sur les contacts 6, b' reliés par un fil métallique. 

Enfin la transmission en translation s'établit en pous- 
sant les deux ressorts des commutateurs K,K' sur les 
contacts métalliqù^es d, d'. 
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Supposons, en effet, que le courant de la ligne arrive 
à droite par V; ce courant, dont le trajet est indiqué par 
des flèches empennées, passe du commutateur K à la borne 
H de Tappareil de gauche, à la masse métallique B^ au 
levier D, à la vis supérieure de la colonne G, à la borne I, 
et gagne la bQrne C du manipulateur de l'appareil de 
droite, d'où il se rend à la borne L du même appareil. De 
la borne L, ce courant part pour traverser la bobine de 
rélectro-aimant E' du relais de droite, se rend à la borne T 
et se perd dans le sol. Mais, en traversant la bobine de 
rélectro-aimant E', ce courant a fermé le circuit de la pile 
locale S. Le courant de cette pile locale, indiqué par des 
flèches non empennées, traverse la bobine de Télectro- 
aimant E du récepteur de droite iTextrémité du levier D 
s'abaisse, et le signal transmis est imprimé. 

L'extrémité de ce levier D de l'appareil de droite, en 
s'abaissaut, appuie sur la vis inférieure de la colonne 
G qui communique avec la borne P, et par son intermé- 
diaire, avec le commutateur N de la pile de ligne de 
droite. Dès lors le courant de cette dernière pile part du 
commutateur N, gagne la borne P de l'appareil de droite, 
la vis inférieure de la colonne G, le levier D, passe dans la 
masse métallique B, se rend à la borne M, au contact d^ du 
commutateur K', et de là s'élance sur la ligne de gauche V^ 
pour transmettre la dépêche au poste suivant. 

11 est facile de voir que, si le courant arrivait au poste 
par la ligne de gauche V^ le récepteur de gauche imprime- 
rait la dépêche, et la pile de ligue de l'appareil de gauclie 
tburnû*ait un courant qui se rendrait du commutateur N' 
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HH oommutateurK,, pour omitinu^r. la. transmission sur la 
ligne de droite, y. • 

Lorsque, dans, un poste, les appa^^ls. sont disposés en 
translation, tout courant qui lui ari^iv^ se, pecd dans le sol, 
et pst remplacé pa^r un nouveau courant Cfyn^t)le de conti- 
nuer ]a transmission. Le récepteur de Vun.^^s appareils 
se .q)n(luit comme un simple conducteur, tandis que le 
récepteur de l'autre appareil joue à la foi& l^rôle à* impri- 
meur et de relais de ligne^ 

11 est facile de voir qu'en disposant iesi appareils de 
postes intermédiaires en translation, on peut reproduire 
à la fois la dépêche dans tous les postes et la transmettre 
avec certitude d'une extrémité à l'autre de la ligne, quelle 
que soit sa longueur. 

.,Çoi|iiBMiiiiicatioB simoitaBéc. — En général, chaque 
ligne télégraphique est desservie par une pile qui lui est 
spécialement affectée. Cependant, quand deux fils de lon- 
gueur considérable, bien isolés et de résistance sensible- 
ment égale, aboutissent à un même poste, on peut, sans 
inconvénient, correspondre à là fois sur les deux lignes 
avec la même pile, et, dans ce cas, il y a économie évi- 
dente. Soient, en effet : 

E, la force électro-motrice d'un couple ; 

R, la résistance de chaque couple ; 

n, le nombre des couples employés ; 

r, là résistance de chacun des fils de la ligne ; 

r^, la résistance de chacun des récepteurs. 

Quand la pile ne dessert qu'un fil, la résistance du 
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circuit complet est nR + (r + rj), et Fintensité 1 du cou- 
rant transmis est 

fiE 



(i) 1 = 



„R + (r + rJ 



Quand la pile dessert les deux lignes à la fois, la ré- 

sistance du circuit complet devient n R + \ \ * ) > et 
rintensité totale 1' du courant transmis est 

11— ._ "^ ^**E 



Ce courant ^o^«/ se partage en deux courants /jor/iWs 
égaux, et chacun des fils est traverse) par un courant d'in- 
tensité 

nE 



(2) 



2nR + (r + r,)" 



La comparaison des deux formules (1) et (2) montre 
que rintensité i est toujours plus faible que rintensité I, 
et que ces deux intensités n' ont la même valeur que 
lorsque la résistance nR delapile est négligeable en pré- 
sence de la résistance (r + rjde la ligne; elle montre en 
même temps que ces deux intensités t\I, très différentes 
Tune de l'autre quand la ligne est courte, se rappro- 
chent de régalité à mesure que la ligne s'allonge, et que 
sa résistance augmente. 

Mais, dans ce mode de communication, chacun des 
deux fils peut travailler seul, ou en même temps que son 
congénère ; l'intensité du courant transmis au poste cor- 
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respondant est donnée dans le premier cas par la for- 
mule (i), et dans le second cas par la formule (2). Or, 
pour que la transmission télégraphique s'exécute réguliè- 
rement, il est nécessaire que l'intensité du courant reçu 
par un poste quelconque reste constante, ou du moins 
ne varie que dans des limites très rapprochées. Il résulte 
de ces considérations que, sur les courtes lignes, il y au- 
rait désavantage à desservir deux fils à la fois avec la 
même pile, et que ce mode de communication doit être 
réservé pour les lignes dont la longueur s'élèVe au moins 
à 400 kilomètres. 

Il est d'ailleurs évident qu'eii desservant ainsi deux 
fils avec une seule pile, on rend plus sensible l'influence 
des perturbations de toute nature qui peuvent se pro- 
duire sur la ligne. 

Dans les premiers temps où la télégraphie électrique fut 
employée, on essaya d'établir la communication simul- 
tanée entre tous les postes d'une même ligne. A cet effet, 
on fit entrer directement dans le circuit de la pile tous 
les récepteurs de la ligne. Les bobines d'un récepteur 
ordinaire de télégraphe à cadran ou d'un relais Morse 
représentant une résistance de 200 kilomètres, l'intro- 
duction de ces bobines dans le circuit de la pile créait, 
sur le passage des courants, des résistances passives très 
considérables qui^firent bientôt renoncer à ce mode de 
communication simultanée. Ce système avait un autre 
inconvénient : la transmission simultanée ne pouvait, dans 
tous les cas, s'étendre qu'aux postes de la ligne princi- 
pale, sans pouvoir atteindre les divers em))ranchçmeQts, 
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Dans ces derniers tenops, M. Gaillard (1) a proposé un 
nouveau mode de communication simultanée fondé sur 
les lois des courants dérivés, et qui peut s'étendre d'une 
station centrale à tous les postes d'un réseau télégrapln* 
que de forme quelconque. A cet effet, un lil conducteur 
direct étant tendu entre la station centrale et le poste le 
plus éloigné, les récepteurs de tous les autres postes du 
réseau sont reliés à cette ligne principale par des fils 
qui formen^ autant d'embranchements ou de circuits de 
dérivation. 




Fig. 71. « 

Ainsi P (fig. n) étant la station centrale, et F, P". . . P^« 
les diverses stations du réseau, la pile du poste P commu- 
nique avec le sd par son pôle négatif. Du pôle positif |A 
de cette pile part un fil conducteur ABCDP^^qui le relie 
directement au récepteur du poste P^" le plus éloigné ; ce 
fil est la ligne principale. Le récepteur de chacun des 



(1) Annaiêt télégraphiques^ 1855, p. 52. 
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autres postes est relié à cette ligne principale par un fil 
qui lui fournit un courant de dérivation. 

Le courant principal, parti du pôle positif A de la pile 
du poste central P, se divise au point B; il fouriiit un 
courant dérivé au récepteur du poste P' et un courant 
partiel qui va de B en C. En C, le courant fournit un 
premier courant dérivé au récepteur du poste P", un 
second au récepteur du poste P'", et un courant partiel 
qui parcourt le fil CD. Enfin en D, le courant fournit un 
dernier courant partiel au récepteur du poste P" , et un 
courant dérivé à chacun des récepteurs des deux postes 
P'^, P^. De cette manière, la dépêche expédiée par le 
poste central P est simultanément reçue dans tous les 
postes du réseau télégraphique. 

Avec la disposition telle que nous venons de la décrire, 
les courants qui traversent les récepteurs des divers postes 
du réseau n'auraient pas la même intensité, et les résul- 
tats seraient mauvais. Pour assurer la correspondance, il 
est nécessaire d'ajouter aux divers récepteurs d^ bobines 
supplémentaires dont les résistances varient d'un poste à 
l'autre, et soient calculées de manière que tous les récep- 
teurs du réseau soient traversés par des courants de 
même intensité. L'expérience s'accorde avec la théorie 
pour démontrer qu'en procédant ainsi, il est toujours 
possible, sans employer un nombre trop considérable 
d'éléments, de mettre une station quelconque en com- 
munication simultanée avec tous les postes d'un même 
réseau télégraphique (1). 

(1) Voyez la note D pour le développement de ce système de com- 
munication télégraphique. 
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ioB slnivllaiiée de devx dépéelies em sens 

contraires par le même AL — Le problème de la trans- 
mission simultanée de deux dépêches en sens contraires 
par le môme fil a beaucoup préoccupé les constructeurs 
de télégraphes électriques ; il a été résolu d'une manière 
très él^ante par M. Siemens. Nous devons nous borner 
à reproduire ici les principes fondamentaux d'un appa- 
reil qui, malgré sa perfection, n'a pas été adopté dans la 
pratique. 

M. Siemens emploie un relais de forme particulière, 
dont la marche est très régulière et dont nous devons 
exposer sommairement le mécanisme. — E, E' (fig. 75) 
sont deux électro-aimants droits et indépendants l'un de 
l'autre. Le fil de la bobine de l'électro-aîmant E aboutit en L 
au fil delà ligne, et en T au fil de terre. Le fil de la bobine 
de Télectro-aimant E' est enroulé dans le même sens et 
aboutit aux mêmes points L, T. Les noyaux métalliques 
de ces électro^aimants sont mobiles sur d^eux pivots fixés à 
leurs extrémités, et peuvent tourner autour de leurs axes. 
— A l'extrémité supérieure de Télectro-aimant E est fixée 
invariablement une armature de fer doux ad; une arma- 
ture semblable est fixée à son extrémité inférieure. 
L'électro-aimant E' porte aussi deux armatures sembla- 
bles, l'une, bc^ fixée invariablement à sa base supérieure, 
et l'autre à sa base inférieure. Les branches en regard 
(Zfb de ces armatures supérieures et inférieures sont 
séparées par un intervalle de deux ou trois millimètres. 
Quand l'armature ad est sollicitée parune force horizon- 
tale, elle tourne autour de l'axe de l'électro-aimant E en 
même temps que le noyau lui-même avec lequel elle fait 
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corps ; il en est de même de Tarmature bc par rapport 
au noyau de Télectro- aimant E'. 

L'extrémité c de larmature de Télectro-aimant E' est 
fortement pincée entre deux vis o, t , qui maintiennent 
Tarmaturede cet électro-aimant dans uneposition invaria- 
ble. A rétat de repos, un ressort antagoniste r maintient 
Textrémité d de Farmature de Télectro-aimant E appli- 




Fig. 75. 

quée contre la pointe isolante d'une vis g. Une autre vis 
métallique f sert à limiter Tamplitude des oscillations de 
l'armature ad. La vis f et la branche d de l'armature 
ad communiquent avec les deux pôles d'une pile locale 
M dans le circuit de laquelle est placé un récepteur 
quelconque R. — Toutes les fois que la branche d touche 
la vis /*, le circuit de la pile M est fermé et le récepteur 
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R est mis en mouvement. Quand, au contraire, la bran- 
che d s'éloigne de la vis /*, le circuit de la pile M est rompu 
et le courant cesse de traverser le récepteur R. Les vis 
^9 h 9^ fi <itle ressort antagoniste r, servent à régler le jeu 
du relais. 

Le courant de la ligne, arrivé en L, se bifurque et four- 
nit un courant à chacune des bobines des deux électro- 
aimants E, £' ; ces deux courants se réunissent en T et se 
perdent dans le sol. Comme les courants sont de même 
sens dans les deux bobines, il en résulte que les deux 
armatures orf, bc, représentent des pôles de même nom. 
Si ces deux courants sont égaux, les intensités magnéti- 
ques des branches a, b sont nécessairement égales ; ces 
deux surfaces polaires se repoussent, et par conséquent, 
restent immobiles. — Mais supposons qu'on place une ré- 
sistance additionnelle sur le trajet du fil d'une des deux 
bolnnes ; alors nécessairement le courant de cette bobine 
est plus faibla Dans ce cas, les armatures o, ô, représen- 
tent deux pôles magnétiques de même nom, mais d'in- 
tenèités différentes. Si cette différence d'intensité est 
suffisante, l'armature ad est attirée et se rapproche de 
bc\ la branche d appuie contre la vis/", et le circuit delà 
pile locale M reste fermé tant que le courant de la ligne 
continue à passer. Quand le courant de la ligne est inter- 
rompu, l'armature ad cède à la traction du ressort anta- 
goniste r, vient butter contre la vis isolante g, et rompt le 
circuit de la pile locale. D'ailleurs les armatures de la 
partie inférieure des deux.électro-aimànts agissent dans le 
même sens que les armatures supérieures ad y bc. 

Il serait facile de disposer les fils des bobiniçs de ma- 
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Hière à Qpmmuniquer des aimantations de noms .con- 
traires aux armatures de fer doux ady bc. Le relais à 
quatre armatures de M. Siemens, au lieu de marcher 
sous Tinfluence de la différence d'intensité des deux cou- 
rants partiels, obéirait à la somme de ces intensités. Dans 
' la transmission simultanée, on l'emploie toujours comme 
appareil différentiel. 

Soient V, V (fig. 76), deux postes télégraphiques réu- 
nis par un seul fil de ligne L, aboutissant d'une part à la 
bobine de Télectro-aimant E, et d'autre part à la bobine 
de l'électro-aimant F. 

Dans le posté Y, S est le levier d'un manipulateurHorse. 
A l'état de repos^ le levier métallique S appuie sur le con- 
tact z ; en pressant sur la poignée de son extrémité oppo- 
sée, on le sépare de la pièce z et on le met en contact avec 
In pièce x. z communique avec le fil de terre en T, et x 
avec le pôle positif de la pile de ligne N dont le pôle né- 
gatif communique en T avec le fil de terre. De l'axe y du 
levier S part un fil métallique auquel aboutissent, en 0, 
les fils des bobines des deux électro-aimants E, Ë' du 
relais. Le fil de la bobine E se continue avec la ligne L; 
le fil de la bobine E' aboutit à une bobine de résistance K, 
qui elle-même communique en T avec le fil de terre. La 
bobine K doit être réglée de telle manière que sa résistance 
soit égale à celle de la ligne télégraphique. La vis /et la 
branche d de l'armature de l'électro-aimant E communi- 
quent avec les deux pôles d'une pile locale M, dans le cir- 
cuit de laquelle est placé un récepteur télégraphique quel- 
conque R. 

La disposition des appareils est exactement la même 
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dan» le second poste V. Les deux piles de ligne N, N' 
sont composées d'un môme nombre de couples égaux ; 
par conséquent elles fournissent des courants de même 
intensité, et ont même force électromotrice, La correspon- 
dance s'établit au moyen des deux manipulateurs S, S'. 
Supposons que le poste V expédie seul sur la ligne. — 
Au moment où le levier du manipulateur S touche le con- 
tact jr, le circuit de la pile N est fermé. Le courant arrive 
en et fournit deux courants partiels, Tun pour la bobine 
de Téleclro-aimant E qui parcourt la ligne L^ l'autre 
pour la bobine de l'électro-aimant £' qui traverse la bo- 
bine de résistance K et se perd dans le sol. Les résistances 
de ces deux circuits étant égales, ces deux courants sont 
de même intensité ; le relais du poste V reste à l'état de 
repos, le circuit de la pile locale M reste interrompu ^ et 
le récepteur R ne marche pas. Mais le courant de la bo- 
bine E s'engage sur la ligne L, arrive à la bobine de l'élec- 
tro-aimant F et la traverse. En 0', ce courant fournit un 
courant dérivé très faible à la bobine de l'électro-airaant F' 
et se perd dans le sol à travers le levier S' et le contact /. 
L'armature a'd' de l'électroaimant F est attirée, la 
branche d' vient butter contre la vis f et ferme le circuit de 
la pile locale M'. Le récepteur R' du poste V entre en jeu 
et reproduit le signal expédié sur la ligne par le poste V. 
Quand les deux postes V, V^ expédient isolément ou 
alternativement, tout se passe donc comme dans un ap- 
pareil télégraphique ordinaire. Le récepteur R' du poste 
V reproduit la dépêche envoyée par le poste V, et réci- 
proquement, le récepteur R du poste V reproduit la 
dépêche partie du poste V. 
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Supposons maintenant que les deux postes V, V, expé- 
dient en même temps. Quand les deux leviers S, S', sont 
tous deux abaissés, les circuits des piles de même force 
électromotriceN, N', sont tous deux fermés. Les bobines des 
deux électro-aimants E, F, réunis par le fil de ligne L, 
reçoivent deux courants de même intensité et de sens con- 
traires; rien ne passe sur le fil de ligne L, et les armatures 
^ ady a'd\ restent nécessairement à Tétat neutre. Au con- 
^ traire, les courants fournis aux bobines des deux électro- 
P aimants E', F', passent librement, se perdent dans le sol, 
> et aimantent les deux armatures bc, ô'c'. Les deux relais 
t fonctionnent en même temps, et ferment les circuits des 
i deux piles locales M, M'; les deux récepteurs R, R', sont 
donc traversés par les courants de ces piles locales et 
i entrent tous les deux en jeu. 

i De fait, dans le cas où les leviers des deux manipulateurs 

ï sont abaissés en même temps, le récepteur R marche sous 
; l'influence du courant de la pile N, et le récepteur R' 
t: obéit au courant de la pile N'; mais, comme Taction de 
ces deux piles est en concordance parfaite, le récepteur R 
\ se conduit en réalité comme s'il était soumis à Tiniluence 
i de la pile N', et le récepteur R' comme s'il obéissait à 
î la pile N. Le récepteur R reproduit donc exactement tous 
) les signaux expédiés parle poste V, et le récepteur R' la 
i dépêche du poste correspondant V. 
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ARTICLK II. 

PERTURBATIONS. 

Sur les longues lignes télégraphiques, la transmission 
de rélectricité est soumise à de nombreuses influences 
perturbatrices : les unes doivent être rapportées au mode 
d'installation des conducteurs ou à de simples dérange- 
ments accidentels; les autres dérivent de conditions mé- 
téorologiques très variées, ou se rattachent à la manifes- 
tation de phénomènes dontrorigine n'est pas encore bien 
connue. Locales ou générales, ces causes de perturbation 
sont parfois assez intenses pour opposer momentanément 
un obstacle insurmontable à l'échange des signaux ; le 
plus souvent leur intervention s'accompagne seulement 
de troubles passagers qui gênent la correspondance et la 
rendent plus difficile. 

DéperdlUons d*éiectricité« — Les lignes aériennes 
sont exposées à une double cause de perte. D'abord, 
quelque soin qu'on apporte à leur installation et à quelque 
surveillance qu'on les soumette, les fils ne sont jamais 
complètement isolés sur leurs points de suspension, une 
fraction variable du courant s'écoule dans le sol à travers 
les poteaux. En second lieu, une portion de l'électricité 
fournie par la pile se diffuse en pure perte dans les cou- 
ches d'air en contact avec les conducteurs. Un fil métal- 
lique de U millimètres de diamètre et de 800 kilomètres 
(le longueur, étendu de Paris à Marseille, représente une 
surface de 10 053 mètres carrés. Quelque faible que soit 
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la tension latérale du courant, la déperdition d'électricité 
éprouvée par une surface métallique d'une telle étendue 
exposée au libre contact de Tatmosphère ne peut pas être 
négligeable, même par les temps secs. Dans les temps hu- 
mides, et surtout pendant et à la suite des fortes pluies, 
Tair devient plus conducteur, des couches d*eau restent 
adhérentes aux poteaux et aux supports de porcelaine, 
et les pertes éprouvées par les fils télégraphiques doivent 
nécessairement devenir plus considérables. Sur une longue 
ligne, Tintensité du courant doit donc aller s'affaiblis- 
sant à mesure qu'on s'éloigne du point de départ, et cet 
affaiblissement doit être plus considérable par les temps 
humides que par les temps secs. 

Les recherches entreprises en 1845 par M. Bréguet (i), 
sur la ligne de Paris à Rouen, ne laissent aucun doute sur 
la réalité de ces déperditions d'électricité, et en montrent 
toute l'importance. La communication était établie entre 
ces deux stations extrêmes par un fil de fer de 4 millimè- 
tres de diamètre et de 137 kilomètres de longueur; le 
circuit était complété par la terre. Le courant partait 
tantôt de Paris, tantôt de Rouen ; dans l'un et l'autre cas, 
il était mesuré au point de départ et au point d'anivée au 
moyen de deux boussoles des sinus bien comparées. 

Pour le courant parti de Paris, le rapport moyen des 
intensités au point de départ et au point d'arrivée était : 

1^ Pour les Jours de beau (emps. 3,487 

2"* Poar les jours de pluie 4,1 19 

(I) Comptes rendus de V Académie des sciences^ iSio, t. XXI, 
p. 760. 
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Pour le courant parti de Rouen, le rapport moyen des 
intensités au point de départ et au point d'arrivée était : 

1° Pour les jours de beau temps 4,848 

2° Pour les jours de pluie 5,093 

À Tappui de ces résultats, les expériences de M. Bré- 
guet montrent que le courant d'une pile placée à Paris 
n'était pas interrompu^ mais était seulement a/faibli y 
quand le fil était séparé de la terre à Rouen et isolé. La 
pile restant la même, les intensités du courant dans le fil 
en communication avec le sol et dans le fil isolé à l'autre 
extrémité de la ligne étaient dans le rapport de 2 à 1. 

M. l'abbé Moigno (1) cite des recherches de M. Hatteucci 
sur les télégraphes électriques de la Toscane qui établis- 
sent nettement que les pertes d'électricité augmentent 
avec la longueur de la ligne. 

Par un temps sec, le rapport des intensités du courant 
au point de départ et au point d'arrivée était : 

1° De Pise à Livourne, distance de 17 kilomètres.. . 1,02 
2° De Pise à Florence, distance de 76 kilomètres... 1,15 
3° De Pise à Sienne, distance de 107 kilomètres.. . . 1,50 

Dans ce même travail, M. Matteucci a prouvé aussi 
que les pertes d'électricité augmentent avec Thumidité de 
l'atmosphère. 

Pour une même distance de 76 kilomètres, de Pise à 
Florence, le rapport des intensités du courant au point 
de départ et au point d'arrivée était : 

(1) Traité de télégraphie électrique. Paris, 1852, p. 288. 
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1° Par un temps sec 1,15 

2*» Par un temps très humide 1,74 

3° Par une pluie forte et prolongée 2,45 

A l'état normal, ces pertes d'électricité influent sur la 
distance à laquelle on peut correspondre avec une pile 
d'intensité donnée, mais n'entra venfjamais sérieusement 
la transmission. 11 est d'ailleurs impossible d'annuler 
complètement ces causes d'affaiblissement du courant ; 
mais en améliorant les appareils de suspension des fils, on 
peut diminuer considérablement les pertes opérées par 
la voie des poteaux. 

Dans les premières années de l'établissement des lignes 
télégraphiques en France, la transmission directe des 
dépêches par les temps humides ne pouvait pas être exé- 
cutée au delà de 1 00 à 1 50 kilomètres. Aujourd'hui les 
conditions d'installation d'une bonne ligne ont été bien 
étudiées, les appareils de suspension des fils ont été per- 
fectionnés, et la correspondance directe peut, même par 
une atmosphère humide, être établie entre des stations 
beaucoup plus éloignées. Cependant il arrive encore que, 
pendant des brouillards très prolongés, et surtout à la 
suite des grandes pluies, les poteaux de la ligne, les murs 
des édifices et les parois des tunnels employés comme 
points d'appui, acquièrent un certain degré de conducti- 
bilité, et établissent des communications fâcheuses enti*e 
la terre et les fils télégraphiques à travers les minces 
nappes d'eau déposées à la surface des cloches de sus- 
pension. Les dérivations accidentelles qui en résultent 
méritent d'être étudiées avec soin ; leur influence sur la 
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transmission des courants dépend du point de la ligne 
où elles sont établies. 

Considérons d'abord le cas d'un seul point de dériva- 
tion établi sur la ligne entre deux stations en correspon- 
dance. Soient (fig. 77): 




A 




FIf . T7. 

A, B, les points d'entrée du fil de ligne dans les deux 

postes correspondants ; 
P, la pile de ligne du poste de départ, qui communique 

en F avec la terre ; 
X, le récepteur du poste d'arrivée, qui communique 

en D avec la terre ; 
C, le point de dérivation qui communique en G avec la 

terre; i 

E, la force électromotrice de la pile de la ligne P ; 
R, la résistance totale de la ligne de F en D ; 
r, la résistance de la ligne de F en A ; 
r', la résistance de la ligne de B en D ; 
r< , la résistance de la dérivation CG ; 
X, la résistance de la ligne de F en C ; 
R — ;r , sera nécessairement la résistance de la ligne 

de C en D. 

Avant l'établissement de la dérivation, l'intensité I du 
courant primitif élait 
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Après rétablissement de la dérivation, la résistance 
totale W de la ligne est 

^1 +(ï^ — ^) r^ +(R — ic) 

L'intensité V du courant principal est donc 

■-!• 

En remplaçant R' par sa valeur, nous avons 

I, _ ^* + (R - ^) E 

ri R + (R — a;) a; 

Ce qui, d'après la loi des courants dérivés, donne : 
Pour l'intensité / du courant partiel suivant CD, 

" E. 



r^ R + iR — x)x 
et pour l'intensité i' du courant rfmî;^ suivant CG, 

riR + (R -x)x 

Ces deux dernières équations conduisent aux conclu- 
sions suivantes : 

1° L'effet de l'établissement d'une dérivation est d'aug- 
menter le flux d'éle. tricité fourni par la pile, car le cou- 
rant principal est toujours plus intense que le courant 
primitif. Nous avons, en effet : 

.1' r^ R 4- (R _ a;) R 



1 r^ R + (R — rr) a; 

Et comme R est nécessairement toujours plus grand 
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que X, le second membre de cette expression est lui- 
même plus grand que l'unité. 

2° L'expression du courant partiel qui aboutit seut au 
récepteur X peut se mettre sous la forme 



^ (R -x)x . 



Par conséquent, ce courant partiel est d'autant plus 
intense que la résistance i\ du circuit de dérivation CG 
est plus grande. — Quand ri est infini^ c'est-à-dire quand 

E 

il n'y a pas de dérivation, « = :^ , le courant partiel est 

R 

égal au courant primitif; c'est sa limite supérieure. — 
Quand i\ = 0, c'est-à-dire quand le point de dérivation 
G est directement en contact avec le sol humide, i = 0, 
le courant partiel est nui. Dans ce cas, qui correspond 
à la limite inférieure du courant partiel, aucune trace 
d'électricité n'est transmise jusqu'au récepteurX du poste 
correspondant. - 

La résistance r^ du circuit de dérivation restant con- 
stante, on peut se demander quelle est la position qu'il 
faut donner au point G de dérivation pour que le courant 
partiel, qui seul arrive au réœpteur X, ait une intensité 
minimum. Dans l'expression 



r^ R + (R — ic) a? 



E, 



X est la seule quantité variable. Par constkjuent, la 
Valeur minimum de i correspond ^ la valeur maximum 
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du terme (R— «r) ar= R .r — a2. Or, pour donner h ce ternne 
sa valeur maximum, il faut faire 

a; = - R. 
2 

Pour une valeur déterminée delà résistance r^ du cir- 
cuit de dérivation CG , le courant partiel a donc une 
intensité minimum quand le point de dérivation G est 
placé de manière que la résistance de FG soit égale à 
celle de GD. Dans ce cas, l'expression de Tintensilé du 
c/>urant partiel devient 



•--(t)* 



E. 



Deux points de dérivation symétriquement placés par 
rapport à cette dernière position de G, de manière que pour 

l'un ^ — f- + 'n,et pour Tautre x={ -5], fournis- 
sent des courants partiels égaux. En effet, si dans le seul 

terme variable(R — x) x, nous remplaçons x par ( - +<5 j 

/R \ 
ou pari -- — ^j, nous avons, dans Tun comme dans 

l*aulre cas : 

et pour chacun de ces deux points de dérivation, l'ex- 
pression de l'intensité du courant partiel devient 



■»+[(tT-] 



45. 
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Cette dernière équation prouve que le courant partiel t 
est (Fautant plus intense, que $ est plus grand, c'est-à- 
dire que le point de dérivation s'éloigne davantage de la 

position pour laquelle .r = - , et qui correspond à la valeur 

minimum de ce courant. 

Le genre de dérivation dont nous nous occupons de- 
vant toujours s'établir en dehors des postes, il y a deux 
positions du point de dérivation C qui correspondent à 
deux maxima de l'intensité du courant partiel « . 

Pour l'une, le point de dérivation s^établit en A ; alors 
X est égal à r, ou à la résistance de la ligne dans l'inté- 
rieur du poste de départ. Dans ce cas, 

i::^ !J E. 

Pour l'autre, la^dérivation s'établit en B ; alors x est 
égal à (R- r'), à la résistance de toute la ligne diminuée de 
la résistance du récepteur X. Dans ce cas, 



r4R-f(R — r')r' 



Ainsi donc, à partir de la position pour laquelle x =— , 

rintensité du courant partiel t suit une marche croissante, 
quand le point de dérivation E se déplace lui-même ver 
le point A pour lequel a: = r, ou vers le point B pou 
lequel j: = R — r'. 

L'établissement d'une dérivation diminue donctoujour s 
l'intensité du courant qui arrive au poste correspondant; 
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mais Teffet de cette dérivation dépend beaucoup de la po- 
sition du point de la ligne sur lequel elle est établie, et 
surtout de la résistance du circuit de dérivation. Il est 
facile de voir, d'ailleurs, que, pour une position donnée 
du point de dérivation, Teffet d'affaiblissement du cou- 
rant dépend du sens dans lequel s'opère la transmission : 
ainsi une dérivation qui gêne à peine la correspondance 
du poste A au poste B peut la rendre très difficile en sens 
inverse. 

Des dérivations dont les effets sont les mêmes que ceux 
dont nous venons de nous occuper peuvent être établies 
par diverses causes. Ainsi, un til décroché, sans être 
rompu, peut toucher un mur humide ou traîner sur le 
sol ; dans une ligne souterraine, un fil recouvert de gutta- 
percha peut se dénuder en un point ^ et se mettre en 
communication avec le sol ; dans un cable sous-marln, 
une fissure peut faire communiquer un des conducteurs 
intérieurs avec l'armature externe; des stalactites se for- 
ment parfois dans les tunnels autour des supports iso- 
lants et facilitent la communication des fils avec le sol. 

Entre deux postes correspondants, il s'établit quelque- 
fois plusieurs points de dérivation. Si les résistances 
correspondantes à ces dérivations ne sont pas très consi- 
dérables, la correspondance devient très difficile et même 
tout à fait impossible ; dans ce cas, il est absolument né- 
cessaire de réparer la ligne. 

Dans le paragraphe 2 de l'article b' de la note A , 
nous étudierons la distribution de l'électricité dans un 
conducteur sur lequel des dérivations nombreuses sont 
établies. 11 nous a paru utile de donner ici l'expression 
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générale du courant partiel qui pénètre dans le poste 
d'arrivée quand deux dérivations existent sur la ligne. 

Les appareils étant disposés comnie dans Texemple 
précédent, soient (fig. 78) : 





A C C 


B 


fi 


m \ 
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Fig. 78. 

C, un premier point de dérivation qui comnaunique en 

G avec la terre; 
C, un second point de dérivation qui communique 

en G' avec la terre ; 
E, la force électro- motrice de la pile de ligne ; 
R, la résistance ^oif«/edela ligne avant l'établissement 

des dérivations ; 
X, la résistance de la portion FC de la ligne; 
y, la résistance de la portion CC' de la ligne; 
5, la résistance de la portion C'D de la ligne ; 
r^, la résistance de la première dérivati n CG ; 
rj, la résistance de la seconde dérivation C'G'. 
Avant l'établissement des dérivations, Tintensité du 
courant jDnweïe/ était : 

Après l'établissement des dérivations, la résistance totale 
K' de la ligne sera 

^, _^ a;r-a (t/ 4- ^) + zr^ (a; -L y) -f- xyz +nr^r^ 
(yr^ + ar, + y 2) + 3r^ + r^/, 
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Ce qui donne, pour rintensité I' du courant jormc//)^//, 
après rétablissement des dérivations : 

a»*î (î^ -f «) + 2r^ {x + y) + xyz + Rr^r, 

Ce courant principal V, qui règne tout le long du fil 
AC, se partage en C ; il fournit un premier courant dérivé 
au circuit CG,et au fil CC un premier courant jo^r/2>/ dont 
rintensité i est 

< = ^'^ + ^^^> E. 

xr^ {y + z) + zr^ (x+y) + xyz + Rrjr, 

Ce premier courant partiel i se partage à son tour en 
C ; il fournit un second courant dérivé au circuit G'G', et 
au conducteur CD un second courant partiel dont l'in- 
tensité i' est 



^r^ {y + ^)+ ^r^ {X + y) + xyz + Rr^r^ 



E. 



Ce dernier couv^luï partiel d'intensité i' est le seul (|ui 
pénètre dans le poste d'arrivée ; c'est donc le seul qui soit 
efficace pour faire marcher le récepteur X et reproduire 
la dépêche expédiée au poste de départ. I/expression de 
/' montre que l'intensité de ce courant dépend à la fois de 
ri , rj el de x, y, z, c'est-à-dire des résistances des circuits 
de dérivation CG, G'G', et de la position des points de 
dérivation C, C, sur la ligne. 

Prêtions un cas particulier. Supposons que les résis- 
tances des deux circuits de dérivation soient égales, et 
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qu'en même temps les portions do ligne FC, CC, CD, 
soient cl*égale résistance, nous aurons : 

et 

Remplaçant dans les expressions du courant princi- 
pal r et du courant partiel efficace i\ nous aurons : 

Aa:^r^ -f a3 -f Rr^^ ' 
-' K. 



n 

Et comme, dans ce cas, x = -, cela donne pour Tinten- 

ô 

site du courant principal : 

3r4(4R2_|-9Rr4) + U3 '* 

et pour rintensité du courant partiel qui pénètre dans 
le poste d'arrivée : 

"" 3r4(4R2+9Rr4) + R8 ^' 

Enfin, si nous supposons que ri soit une fonction déter- 
minée de la résistance R de la ligne, telle que rt = <?R, 
nous aurons, pour l'intensité du courant principal V : 

3(9a2+9a+i) 
3R(9a2 + 4a)+R * 
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et pour rintensité du courant partiel «', qui seul pénètre 
dans le poste d'arrivée : 

27 a2 



3R(9a»-|-4a) + R 



Étant connu le rapport a de la résistance commune des 
circuits de dérivation à la résistance totale R de la ligne, 
réquation précédente donne l'intensité t' du courant sous 
l'influence duquel s'opère la reproduction de la dépêche. 
Il est facile de voir que l'intensité i' de ce courant efticace 
varie dans le même sens que a, ce qui indique que, plus 
les résistances des circuits de dérivation sont fortes, plus 
est longue la distance à laquelle on peut communiquer 
avec une pile d'intensité donnée, 

Uérangcments. — En dehors des pertes, il se produit 
quelquefois sur la ligne des dérangements accidentels qui, 
suivant leur nature et leur gravité, peuvent interrompre 
complètement la communication entre deux postes ou 
simplement gêner la transmission. 

Quand un fil télégraphique est rompu en un point quel- 
conque de son parcours, les deux bouts traînent à terre. 
Les piles des postes auxquels aboutit ce fil rompu conti- 
nuent â fonctionner, et l'intensité des courants varie avec 
la nature tlu sol sur lequel reposent les bouts flottants. 
Quand la communication avec la terre est parfaite, l'in- 
tensité des courants est plus grande qu'avant la rupture; 
elle est au contraire plus faible quand la communica- 
tion est mal établie. Tant que le dégât n'est pas réparé, 



268 CORRESPONDA^CE TÉLÉGRAPHIQUE. 

toute correspondance est évidemment impossible entre les 
postes séparés par le point de rupture. 

A la suite d'un coup de vent, deux fils voisins peuvent 
se mêler ; un point de contact permanent s'établit alors 
entre les deux conducteurs. Un courant lancé sur un de 
ces deux fils se partage nécessairement au point de con- 
tact en trois portions ; Tune continue sa route comme 
à Tordinaire, les deux autres parcourent le second fil 
en sens inverses. Dans ce cas, une portion du courant est 
ramenée par le second fil au poste d'où il est parti, et a 
une intensité suffisante pour faire marcher les appareils. 
Celte circonstance révèle à la fois l'existence et la nature 
de Taccident survenu sur la ligne. 

Des corps lé^gersflottantsdansratmosplièreetdéposésaur 
les conducteurs de la ligne, des poteaux trop liuraides, etc., 
peuvent établir des communications entre deux fils voi- 
sins ; dans les cfibles souterrains ou sous-marins à plu- 
sieurs fils, des fissures peuvent aussi établir des commu- 
nications du même genre. Dans tous ces cas, on dit 
encore que les fils sont mêlés, et Télectricité passe évidem- 
ment d'un fil à l'autre. Ces sortes de dérivations gênent 
toujours la correspondance et peuvent la rendre très 
difficile ; il est rare cependant qu'elles affaiblissent assez 
le courant pour arrêter la communication. Ces mélanges 
des fils voisins doivent être prévenus avec beaucoup de 
soin, et détruits toutes les tbis qu'ils se produisent. 

Dans l'intérieur des postes télégraphiques, il se produit 
aussi quelquefois des dérangements capables de gênerou 
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d*aiTéter la correspondance. Un contact mal établi entre 
deux couples de la pile ou entre une borne et un conduc- 
teur, une rupture du fd de la bobine de Télectro-aimant 
ou de l'un des nombreux fils qui aboutissent au poste 
suffisent pour rendre la transmission impossible ; une 
communication anormale établie entre deux conducteurs 
voisins, ou entre un conducteur et le sol, crée une déri- 
vation qui, si elle n'interrompt pas la correspondance, la 
rend du moins plus difficile en entraînant une perte 
d'électricité et un affaiblissement du courant transmis. 

En télégraphie électrique, la recherche méthodique du 
point précis de la ligne où il s*est produit accidentelle- 
ment une dérivation, ou tout autre dérangement, constitue 
une opération d'une grande importance, et à laquelle les 
employés ne sauraient s'exercer avec trop de soin. Il n'est 
pas de notre sujet d'aborder cette question qui, pour être 
traitée avec tous les détails qu'elle comporte, exigerait de 
tix)p longs développements. Nous nous contenterons de 
dire ici qu'une application judicieuse des lois des courants 
électriques peut rendre de très grands services dans une 
recherche de ce genre. La résistance normale de la ligne 
et la force de la pile étant connues à l'avance, une série 
d'observations d'intensité du courant émis dans un seul 
sens ou successivement dans les deux sens, permet de 
mesurer la résistance de la portion de la ligne comprise 
entre le lieu du dérangement et chacun des postes où la 
pile fonctionne. Et comme les lignes télégraphicjues sont 
composées, dans toute leur étendue, de fils de nature et 
de diamètre connus, on déduit facilement la longueur 
d'une portion quelconque du circuit de la oonnaissanco 
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de sa résistance. Les indications fournies par ces calculs 
ne sont jamais d'une rigueur absolue; mais, quoique 
simplement approximatives, elles facilitent et abrègent 
beaucoup les recherches nécessaires à la détermination du 
siège précis du dérangement. 

Courante de retour* -— Indaction dan* Ie« bohlnea 
des électro-aimante. — Induction réciproi|ne des fils 
de la même ligue. — MauYaiee communication avec 
la terre. — Considérons deux postes correspondants X,X' 
et supposons le fil télégraphique isolé à une extrémité de la 
ligne, en X' par exemple. Mettons, en X, le manipulateur 
en positioji d'émission; nous savons que, dans ce cas, le 
pôle positif de la pile du poste X communique avec la 
ligne par l'intermédiaire du manipulateur. Un flux d'é- 
lectricité s'élance sur le fil télégraphique. Si la ligne était 
parfaitement isolée, tout se bornerait à communiquer au 
fil une charge statique qui le mettrait en équilibre de ten- 
sion avec le pôle positif de la pile; mais nous savons 
qu'en raison des pertes éprouvées par les supports et par 
l'air, la tigne est en réalité traversée par un faible cou- 
rant ; le fil n'en conserve pas moins une charge positive 
tant que la position d'émission est maintenue. 

Les choses étant en cet élat, ramenons le manipulateur 
du poste X à la position de réception, c'est-à-dire sépa- 
rons le fil de la pile, et mettons-le en communication avec 
le récepteur du poste X par l'intermédiaire du manipula- 
teur. Dans cette nouvelle disposition, la ligne, toujours 
isolée en X', communique librement avec la terre en X, à 
travers lés organes du récepteur; la charge du fil télégra- 
phique, n'étant plus sollicitée par aucune force électro- 
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motrice, s'écoule nécessairement dans le sol à travers le 
poste X, dont le récepteur est traversé par un courant 
de décharge. Si la ligne a peu d'étendue, la quantité 
d'électricité accumulée sur le fil est faible, et ce cou- 
rant de décharge n'a ni assez d'intensité, ni assez de 
durée pour faire marcher le récepteur, à moins qu'on n'ait 
eu le soin de le rendre très sensible par la détente du 
ressort antagoniste et par le rapprochement de l'arma- 
ture de rélectro-aimant. Mais l'intensité et la durée du 
courant de décharge augmentent avec l'étendue de la 
ligne ; il en résulte que, sur une ligne d'une certaine lon- 
gueur, le flux qui traverse le poste au moment où le mani- 
pulateur passe de la position d'émission à la position de 
réception, est capable de faire marcher un manipulateur 
ordinaire. 

Sur les lignes très longues, ces flux de décharge appelés 
courants de retour peuvent se manifester dans les condi- 
tions normales delà transmission, bien que le fil télégra- 
phique ne soit pas isolé au poste correspondant X' et 
communique librement avec la terre. Au moment où le 
manipulateur du poste X est ramené de la position d'émis- 
sion à la position de réception, la charge du fil de ligne 
s'écoule dans le sol à travers le récepteur du poste X', et si le 
passage d'une position à l'nutrene s'exécute pas trop vite, le 
fil est déjà retombé à l'état neutre au moment où le mani- 
pulateur du poste X atteint le bouton de réception. Mais, 
si le changement de position s'opère très vite, la ligne est 
encore fortement électrisée au moment où le manipulateur 
atteint le bouton de réception ; sa charge s'écoule par les 
deux extrémités du lil en communication avec le sol, et 
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le poste de départ est traversé par un courant de retour 
assez intense pour mettre son récepteur en mouvement. 
On comprend facilement pourquoi ces courants de re- 
tour ne se montrent jamais sur les lignes aériennes de 
faible étendue. 

Dans les lignes souterraines et sous-marines, le fil télé- 
gi^aphique représente en réalité Tarmature intérieure d'un 
condensateur ; la charge qu'il reçoit pendant la trfinsmis- 
sion est beaucoup plus forte en quantité que celle d'un 
fil aérien de même longueur, et la décharge s'opère 
beaucoup plus lentement. Pour cette double raison, on 
comprend que Xe&courants de retour ^xquI beaucoup plus 
intenses et beaucoup plus faciles à produire sur les lignes 
souterraines et sous-marines que sur les lignes aériennes. 

Quand les courants de retour acquièrent une grande 
intensité, ils peuvent être confondus avec des courants 
envoyés par le poste correspondant. Sous ce rapport, ils 
sont assez gênants, parce qu'ils induisent les employés 
en erreur, mais en réalité ils n'empêchent jamais la trans- 
mission. On n'en a pas moins essayé de les détourner du 
récepteur du poste qui expédie. — On a ajouté au manipu- 
lateur Morse un quatrième bouton en communication 
avec la terre que le levier doit toucher un inétant quand 
il passe de la position d'émission à la position de récep- 
tion. Ce contact momentané facilite la décharge du fil de 
ligne. — Quelquefois, entre le manipulateur et la ligne, 
on a placé un til de dérivation de trois à quatre cents kilo- 
mètres de lésistance, communiquant à la terre, et destiné 
à opérer la décharge de la ligne pendant que le manipula- 
teur passe de la position d'émission a la position de ré^ 
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ception. Du reste, cette dérivation, par cela même qu'elle 
est très rapprochée de la pile et qu'elle oppose une grande 
résistance, n'atTaiblit pas beaucoup le courant de la ligne 
et lui laisse une intensité suffisante. 

Mais la décharge d'un fil télégraphique n'est jamais 
instantanée : l'électricité, dont la tension va s'affaiblissant, 
s'écoule lentement, et ne passe pas tout entière par les 
voies collatérales qui lui sont offertes. Aussi les disposi- 
tions précédentes sont généralement insuffisantes, même 
sur les longues lignes aériennes, pour annuler l'action des 
courants de retour sur le récepteur du poste qui expédie. 
Le seul moyen de se mettre complètement à l'abri de 
leurs effets , est de proportionner la rapidité de la trans- 
mission à l'étendue et à la nature de la ligne télégra- 
phique. Nous renvoyons à Tarticle suivant l'examen de 
cette dernière et importante question. 

Nous avons supposé que, quand, le manipulateur duposte 
de départ X passe de la position d'émission à la position de 
réception, aucune force électro-motrice n'agit plus sur le 
fil de ligne ; les choses ne se passent pas réellement ainsi. 
Au moment où l'émission est interrompue au poste X, le 
courant qui traverse les bobines de l'électro-aimant du 
récepteur du poste d'arrivée X' s'affaiblit très rapidement ; 
il se développe donc dans ces bobines un extra-courant 
direct dont la force électro-motrice agit dans le même 
sens que celle de la pile, prolonge ses effets après la rup- 
ture du circuit et pousse l'électricité de X en X'. Il en ré- 
sulte qu'au moment où le manipulateur du poste X atteint 
le bouton de réception, le mouvement électrique qui s'éta- 
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blit sur la ligne est un phénomène complexe dépendant 
de la tendance de la charge positive du fil à s'écouler dans 
le sol à travers le récepteur du poste X, et de Faction de 
Textra-courant direct qui pousse en sens inverse. Sur les 
lignes aériennes très longues, et surtout sur les lignes 
sous-marines, en raison de la grande résistance du circuit 
extérieur aux bobines et de la lenteur avec laquelle varie 
rintensité du flux d'électricité de décharge dans ces bo- 
bines, Textra-courant est faible, et le récepteur du poste 
de départ X est traversé par un véritable courant de re- 
tour. Mais, sur les lignes aériennes très courtes, Textra- 
Gourant direct prend assez d'intensité pour s'opposer au 
changement de sens du mouvement électrique ; quand le 
changement de position du manipulateur s'exécute avec 
beaucoup de rapidité, le récepteur du poste X est traversé 
par un courant instantané dirigé de X en X' , comme le 
courant primitif de la pile. Dans ce cas, ce n'est plus par 
un courant de retour dû à la décharge de la ligne, mais 
par un véritable courant induit direct que le récepteur du 
poste de départ X est mis en mouvement. 

Les recherches de MM. Guillemin et Burnouf (1) dé- 
montrent que les fils d'une même ligne agissent par 
induction les uns sur les autres. Il en résulte qu'au mo- 
ment de l'émission et de l'interruption du courant, les 
fils voisins sont traversés par des courants induits alter- 
natifs, qui, dans certaines circonstances favorables, 

(J) Comptes rendus de l'Acad» des sciences, 1854,1. XXXIX, 
p* 330 et 536. 
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peuvent acquérir assez d'intensité pour agir sur les 
récepteurs, et faire croire à un mélange des fils de la 
ligne. 

Quand plusieurs fils de ligne aboutissent à un même 
poste, un seul conducteur sert ordinairement à mettre 
le pôle négatif de la pile de ligne et tous les récepteurs 
du poste en communication avec la terre. Dans ces con- 
ditions, une mauvaise communication avec le sol peut 
produire des perturbations très gênantes pour la cor- 
respondance. 

Si le poste reçoit, et si tous les manipulateurs sont 
en position de réception, le courant qui arrive traverse 
comme à l'ordinaire le récepteur correspondant au fil 
en communication avec le manipulateur qui expédie ; 
mais, au lieu de se perdre tout entier dans le sol, 
il rétrograde, du moins en partie, à travers tous les 
autres récepteurs et les autres fils de ligne qui aboutis- 
sent à ce poste. Il en résulte que tous les récepteurs de 
ce poste marchent à la fois, et que même, si la communi- 
cation avec la terre est très mauvaise, les courants 
rétrogrades conservent assez d'intensité pour mettre en 
mouvement les récepteurs du poste qui expédie. 

Dans le cas où le poste dans lequel existe une mauvaise 
communication avec la terre expédie lui-même, le flux 
d'électricité négative de la pile, rencontrant une trop 
grande résistance du côté du sol, traverse les récepteurs 
de ce poste, se propage le long des divers fils de ligne, et 
gagne les récepteurs du poste correspondant. Avec une 
communication très mauvaise, il peut arriver que tous les 
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récepteurs des deux iM)stes correspondants entrent à la 
fois en mouvement. 

Ces quelques lignes suffisent pour faire comprendre la 
nature et l'importance des perturbations qui peuvent 
survenir sur les lignes télégraphiques, par suite d'une 
a au valse communication des appareils avec b sol. On 
ne saurait veiller avec trop de soin à l'établissement et à 
l'entretien des fils de terre. 

Électricité atmosphérique. — Aurores boréales. — 
Courants naturels. — Dans quelques circonstances mé- 
téorologiques qu'on rétudie, l'atmosphère est dans un 
état de tension électrique qui, par influence, maintient à 
la surface de la terre et sur les fils télégraphiques en 
contact avec elle une charge de nom contraire. Si la dis- 
tribution de l'électricité dans l'atmosphère restait con- 
stamment la même, la tension des lignes télégraphiques 
serait aussi constante et ne contrarierait en rien la pro- 
pagation des c>ourants; mais les choses ne se passent pas 
ainsi. A chaque instant et par des causes très diverses, 
l'état électrique de l'atmosphère se modifie, et chacune 
de ces variations s'accompagne nécessairement d'un chan- 
gement correspondant dans la charge du globe et d'un 
mouvement d'électricité dans les circuits télégraphiques. 

Nous n'avons pas à parler ici de saccidents qui, pendant 
les violents orages, peuvent compromettre la vie des em- 
ployés et mettre les appareils hors de service. Nous avons 
traité ce sujet à la page 82 et suivantes, et nous avons 
indiqué les moyens de mettre les postes à l'abri de ces 
dangereuses atteintes. 

Lorsqu'un nuage fortement électrisé, poussé par le 
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vent, se rapproche d'un poste télégraphique, la tension 
électrique des fils qui aboutissent à ce poste augmente 
graduellement^ et ces lils sont traversés par un véritable 
courant électrique jusqu'à ce que le nuage soit parvenu 
au zénith du poste. Le même effet se prononce avec la 
même intensité, mais en sens inverse, lorsque, par suite 
de l'éloignement du nuage, la tension des fils diminue. Il 
est évident, d'ailleurs, que le sens de ces courants dépend 
du signe électrique du nuage. Sans acquérir assez d'in- 
tensité pour détériorer les appareils, ces flux d'électricité 
développés par influence créent des obstacles au passage 
des courants des piles de hgne, gênent la transmission, 
et peuvent même rendre momentanément la corres- 
pondance impossible. 11 arrive quelquefois que ces mou- 
vements accidentels d'électricité acquièrent assez de force 
pour faire marcher les sonneries des postes et mettre les 
récepteurs en mouvement. 

En dehors des temps d'orage, par un ciel serein comme 
par un ciel couvert, la distribution de l'électricité dans 
l'atmosphère éprouve aussi des variations continuelles. 
La tension des lignes télégraphiques passe ainsi par des 
intermittences continuelles d'exaltation et de dépression, 
d'où résultent des courants de sens incessamment varia- 
ble, trop faibles pour agir sur les appareils et porter ob- 
stacle à la transmission, mais qui sont accusés par les 
boussoles intercalées dans le circuit des fils conducteurs. 

Dans la soirée du 17 novembre 1868, une aurore 
boréale fut observée à la fois en France, en Espagne, en 
Italie, en Angleterre et en Amérique. Pendant son appâ- 
te 
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rition, M. Malteucci (1) fit au poste télégraphique de Pise 
des observations d'une grande importance. Tant que 
Faurore boréale fut visible, la correspondance fut impos- 
sible : les appareils ne marchaient plus que d'une ma- 
nière irrégulière; les fils des lignes étaient traversés par 
des courants accidentels, comme dans les temps d'orage. 
Quoique le ciel fût parfaitement serein, un électromètre 
atmosphérique donna pendant tout ce temps des signes 
très forts d'électricité positive. Ce fait, constaté par 
M. Matteucci, prouve que, malgré son éloignement consi- 
dérable, l'aurore boréale développe des phénomènes d'in- 
fluence d'une très grande intensité. Les télégraphes 
d'Amérique et d'Angleterre éprouvèrent les mêmes per- 
turbations que celui de Pise. M. Walker a eu de fréquentes 
occasions de constater l'action des aurores boréales sur 
les aiguilles des télégraphes anglais. 

Les aurores boréales de la fin d'août et du commence- 
ment de septembre 1859 ont causé de graves perturba- 
tions sur les lignes télégraphiques. M. Blavier a réuni 
dans deux articles intéressants (2) les observations impor- 
tantes de M. Bergon, et les nombreux faits de détail 
constatés en France et à l'étranger. 

Pendant toute la durée de ces aurores bor&iles, les fils 
télégraphiques étaient traversés par des courants de sens 
et d'intensité très variables; la transmission était con- 
stamment difficile, et, par intervalles^ la correspondance 

(i) Comp!es rendus de VAcai. des sciences, I8i8, t. XXVII, j 

p. 536. j 

(2) Annales de i'éleclrivHé, 1859, t. Il, p 519 et 605. 

I 
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devenait tout à fait impossible. — Sur certaines lignes, la 
tension électrique accidentelle a été assez forte pour que 
des étincelles aient éclaté et des aigrettes se soient mon- 
trées sur les pointes des paratonnerres. Dans quelques 
postes, les fils fins des paratonnerres ont été fondus. — 
Tous les observateurs s'accordent pour attester que l'in- 
tensité des courants était d'autant plus considérable que 
la ligne avait plus de longueur, et que les phénomènes 
ont été surtout prononcés sur les fils dirigés du sud au 
nord, — M. Malteucci a observé sur les lignes de Toscane 
à fils multiples, que les courants, très intenses sur les fils 
supérieurs, sont beaucoup plus faibles et même quel<- 
quefois nuls jsur les fils inférieurs. Le contraire parait 
avoir été constaté à Saint-Quentin. — Enfin, à Tulle, à 
Poitiers et à Toulon, on a fait une expérience importante. 
On s'est assuré qu'il suffisait d'isoler un fil par l'une de ses 
extrémités, en laissant l'autre en communication avec la 
terre, pour arrêter complètement ces courants accidentels. 
Lorsque la communication avec le sol était rétablie par 
les deux bouts, les courants recommençaient immédia- 
tement. 

Ces dernières observations, qui tendent à faire penser que 
les courants déterminés par l'aurore boréale ne sont pas 
dus k un phénomène d'intluence, sont en désaccord avec 
les résultats obtenus par M, Guillemin dans les bureaux 
du ministère de l'intérieur. Cet habile physicien agissait 
sur un fil télégraphique de 600 kilomètres de longueur, 
allant de Paris au Mans, du Mans à Alençon, d'Alençon à 
Lizieux, et revenant de Lizieux à Paris. Ce fil était isolé 
du sol dans tout son trajet, et ses extrémités étaient réu- 
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nies à Paris par le fil d'un galvanomètre. Pendant toute 
laduréedeFaurore boréale, 1 aiguille du galvanomètre fut 
déviée; les courants développés dans le fil changeaient de 
sens tous les quarts d'heure environ. — Il est permis de 
se demander si les cessations de courant annoncées par 
les employés de Tulle, de Poitiers et de Toulon, n'étaient 
pas de simples affaiblissements, et si le retour de l'ai- 
guille des boussoles au zéro, quand on isolait les fils par 
l'une de leurs extrémités, n'était pas un effet du peu de 
sensibilité des appareils plutôt que de la suppression réelle 
de tout flux électrique. — Quoi qu'il en soit, en dehors de 
ces faits exceptionnels qui auraient besoin d'être étudiés 
de plus près, tout porte à penser que les courants déve- 
loppés par les aurores boréales doivent être rapportés à 
des phénomènes d'influence. Espérons que des observa- 
tions ultérieures, dirigées plus méthodiquement, dissipe- 
ront toutes les obscurités dont cette question est encore 
enveloppée, et permettront de découvrir la nature de 
l'action des aurores boréales. 

Indépendamment des flux d'électricité dont nous avons 
parlé jusqu'ici, les lignes télégraphiques sont continuel- 
lement traversées par des courants généralement trop 
faibles pour gêner la transmission, produits par des in- 
fluences très diverses, qui changent de sens à chaque 
instant, et qu'on connaît sous la dénomination vague et 
commune de courants naturels. Pour constater leur exis- 
tence, il suffit de faire communiquer une ligne quel- 
conque avec la terre par les deux extrémités, et d'inter- 
caler un galvanomètre sensible dans le circuit: il est 
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bien rare que Taiguîlle aimantée n'éprouve pas de faibles 
déviations de sens et d'intensité incessamment variables. 
— Parmi les causes de ces courants irréguliers, nous 
signalerons les polarisations des masses métalliques qui 
établissent les communications des fils télégraphiques 
avec le sol ; ces variations de la distribution de Télectri- 
cité atmosphérique, indépendantes des orages, dont nous 
avons parlé page 276 ; et ces aurores boréales, trop faibles 
pour être visibles dans nos contrées, qui se montrent 
fous les jours dans les régions polaires. — Aux extrémités 
des longues lignes, les plaques de terre sont soumises à 
des actions chimiques qui varient en raison deThumidité 
et de la composition du sol; des forces électromotrices 
d'intensités différentes se développent ainsi aux extré- 
mités d'un même fil, et produisent de véritables cou- 
rants. — Lorsque la transmission se fait seulement sur 
quelques-uns des fils d'une même ligne, des courants se 
montrent d'une manière certaine sur les conducteurs 
inoccupés. Dans ce cas, les flux accidentels d'électricité 
sont produits tantôt par de simples phénomènes d'induc- 
tion, tantôt par de véritables dérivations dont l'origine 
doit être rapportée à une installation vicieuse des fils de 
terre, ou à des communications établies en un point 
quelconque de la ligne entre les conducteurs télégra- 
phiques. 

Les courants naturels se font sentir d'une manière 
toute spéciale sur les lignes sous-marines; ils acquièrent 
quelquefois dans les câbles assez d'intensité pour entra- 
ver momentanément la correspondance. Ces perturba- 
tions ont surtout été observées sur la ligne de Douvres à 

16, 
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Calais. Dans une boussole à vingt tours de fil recouvert 
Taiguille est quelquefois déviée de 80 degi'és, revient 
lentement à zéro, passe du côté opposé, atteint la même 
déviation, et regagne lentement le zéro de la graduation. 
Ces oscillations alternatives d'un quart d'heure de durée 
se montrent pendant deux heures, diminuent graduelle- 
ment, et Unissent par devenir insensibles. Il serait diffi- 
cile d'indiquer les véritables causes de ces flux acciden- 
tels, dont la périodicité est loin d'être bien établie. 

Les lignes aériennes de l'Auvergne, et celles qui, en 
Afrique, traversent l'Atlas, sont aussi soumises à des per- 
turbations fréquentes du même genre. On se demande 
si, dans ces régions montagneuses, ces courants acciden- 
tels ne doivent pas être rapportés à un phénomène de 
thermo-électricité. En effet, un même conducteur passe 
successivement par de profondes vallées et des sommets 
irès élevés. A un moment donné, les points de jonction 
(les diverses portions du fil télégraphique étant à des 
températures très différentes, des forces électromotrices 
peuvent se développer, et la ligne peut être momentané- 
ment transformée en circuit thermo-électrique. 

Il résulte de certaines observations que les courants na- 
turels acquièrent une grande intensité dans les pays vol- 
caniques. Les conditions qui favorisent leur développe- 
ment n'ont pas encore été bien étudiées. 
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ARTICLE 111. 

DE LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE DANS SES RAPPORTS AVEC 
LES LOIS DE PROPAGATION DE L 'ÉLECTRICITÉ. 

F^a correspondance télégraphique s'établit au moyen de 
courants discontinus qui, du poste de départ, s'écoulent 
à travers les fils de la ligne, pénètrent dans le poste d'ar- 
rivée, et traversent les bobines d'un électro-aimant dont 
l'armature mobile règle, par ses oscillations, la marche de 
l'organe reproducteur des signaux transmis. La netteté de 
la reproduction delà dépêche dépend essentiellement delà 
faciUtéavec laquelle les signaux élémentaires peuvent être 
distingués les uns des autres ; il faut donc régler la marche 
du courant de manière que l'armature mobile accom- 
plisse librement ses oscillations entre les vis d'arrêt qui 
hmitent l'étendue de ses déplacements. L'intervalle min:- 
mum de deux émissions successives du courant se trouve 
ainsi réglé : il doit être assez long non-seulement pour 
permettre au flux d'électricité d'acquérir l'intensité né- 
cessaire à la mise en jeu de l'armature mobile, mais en- 
core pour donner le temps à la ligne de se décharger, et 
à l'armature mobile d'exécuter une oscillation complète 
sous l'influence des actions alternantes de l'électro- 
aimant et du ressort antagoniste. La rapidité maximum 
que peut atteindre la transmission télégraphique dépend 
certainement de la sensibilité des appareils ; mais elle est 
aussi subordonnée aux lois de la propagation de l'élec- 
tricité dans les conducteurs linéaires, Dans cet article, 
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consacré à Tétude des rapports qui existent entre les lois 
de la propagation des courants et la télégraphie électri- 
que, nous nous appuierons sur les considérations déve- 
loppées dans la note A, et sur les résultats des recherches 
expérimentales de M. Guillemin. 

Au moment où, dans le poste de départ, la ligne est 
mise en communication avec le pôle positif de la pile, 
l'électricité se répand de proche en proche sur le fil con- 
ducteur et Tenvahit tout entier. Les tensions des diverses 
tranches du fil de ligne augmentent graduellement jus- 
qu'à ce qu'elles aient atteint un état stalionnaire qui dé- 
pend à la fois de la tension de la pile, du degré d'humi- 
dité de l'atmosphère, de la longueur et de l'isolement de 
la ligne; l'intensité du flux électrique éprouve des varia- 
tions correspondantes dans les diverses sections du con- 
ducteur. — Cette première période de la propagation 
correspond à Y état variable (1 ) des tensions et du courant ; 
sa durée est toujours très courte sur les lignes aériennes. 
Elle est remplacée par Yétat permanent, pendant lequel 
la distrihution des tensions électriques et l'intensité du 
courant transmis n'éprouvent plus aucune variation. 

Dès 1827, dans sa Théorie mathématique des courants 
électriques, Ohm (2) avait calculé les lois de la distribu- 
tion des tensions pendant cette période de l'état variable. 
Il résulte de sa formule générale que l'accroissement des 
tensions suit une marche asymptotique, et que l'état per- 

(1) Dans la note A (article II) nous avons exposé en détail les lois 
de cet état variable, et donné Texpression générale de sa durée. 

(2) Théorie mathématique des courants électriquez, par G. -S Ohm, 
iradurlion do J.-M. Gaugain. Paris, 1860, p. 120 cl suiv. 
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manent est, rigoureusement parlant, une limite qui ne 
peut être atteinte qu'au bout d'un temps infini ; mais il est 
facile de voir qu'au bout d'un temps très court, les ten- 
sions n'éprouvant plus que des accroissements négligea- 
bles, le courant a acquis une intensité qui ne diffère de 
l'intensité limite correspondante à l'état permanent que 
d'une quantité inappréciable. Depuis la publication du 
travail de Ohm, les lois de l'état variable avaient été né- 
gligées par les physiciens, et cette partie importante de sa 
théorie n'avait pas été soumise à une vérification expéri- 
mentale. Dans ses belles recherches sur la propagation 
des courants dans les conducteurs imparfaits, M. Gaugain 
a repris cette étude. Les résultats de ses expériences con- 
firment l'exactitude des lois déduites de la théorie géné- 
rale de Ohm ; nous en avons donné le résumé à la fin de 
la note A. Les expériences de M. Gaugain ont été exécu- 
tées, il est vrai, sur des conducteurs imparfaits, mais les 
lois générales qu'il a établies pour les phénomènes de 
l'état variable peuvent être considérées comme s'appli- 
quant aux conducteurs métalliques. 11 a, en effet, prouvé 
dans ses recherches antérieures, que les phénomènes de 
courant, pendant l'état permanent, suivent rigoureuse- 
ment les mêmes lois dans les conducteurs imparfaits et 
dans les fils métalliques. 

11 est aujourd'hui bien démontré que le mouvemeni 
de l'électricité doit être assimilé au mouvement de la cha- 
leur qui se propage dans une barre ; dès lors l'expression 
vitesse de l'électricité n* à plus de signification précise. Les 
problèmes relatifs à la propagation de l'électricilé doivent 
être formulés comme ceux qui se rapportent à la propa- 
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gation de la chaleur par voie de conductibililé. Il n*est 
l>lus permis de clierclier à déterminer la vitesse avec la- 
quelle rélectricité parcourt un conducteur de nature et de 
section connues. La question à résoudre est différente. 
Étant données l'intensité des forces électromotrices, la 
nature et les dimensions du circuit, on doit se demander 
quel est le temps nécessaire pour que, dans un point dé- 
terminé de la chaîne électro-dynamique, il se produise 
une tension ou un courant d'intensité également détermi- 
née, à partir du moment où les forces électromotrices 
entrent en jeu. Les problèmes relatifs à l'état variable 
sont très nombreux; nous devons nous occuper ici exclu- 
sivement de la détermination de la durée de l'-état va- 
riable, ou du temps qui s'écoule entre la fermeture du 
circuit et le moment où le courant acquiert une intensité 
sensiblement égale à celle de l'état permanent. C'est dans 
l'étude de cette question et dans l'examen approfondi 
des phénomènes de la décharge des fils conducteurs après 
la rupture du circuit, qu'il faut chercher la solution des 
nombreuses difficultés qui se présentent toutes les fois 
qu'on veut obtenir une transmission rapide des dépèches 
sur les très longues lignes aériennes, et surtout sur les 
lignes sous-marines et souterraines. 

L'article II de la note A est consacré tout entier à l'ex- 
position des recherches de M. Gaugain relatives aux lois 
et à l'expression générale de la durée de l'état variable. 
Nous ne reprendrons point ici cette étude; nous in- 
sisterons seulement sur deux relations qui jouent un 
grand rôle dans toutes les questions de télégraphie élec- 
trique. 
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Les recherches expérimentales de M. Gaugain, confir- 
mant les indications de la théorie générale de Ohm, mon- 
trent que la durée de Tétat variable est indépendante de 
la tension de la source électrique, et que cette indépen- 
dance se maintient aussi bien quand la perte par Tair est 
assez forte pour qu'on doive en tenir compte, que dans le 
cas où elle est nulle ou du moins négligeable. Cette loi, 
étendue d'une manière absolue à la propagation de Télec- 
tricité dans les fils télégraphiques, nous conduirait à éta- 
blir que la rapidité de la transmission delà dépêche n'est 
nullement influencée par la tension de la pile de ligne. 
L'analyse des recherches de M. Guillemin sur cette ques- 
tion nous montrera dans quelles limites cette conclusion 
peut être adoptée. 

La longueur du circuit exerce sur la durée de l'état 
variable une influence qui est tout à fait conflrmative du 
mode de propagation de l'électricité dans les conducteurs 
linéaires. Lorsque la perte par l'air est assez faible pour 
qu'on puisse la négliger, les expériences de M. Gaugain 
s'accordent avec le travail de Ohm pour démontrer que 
la durée de l'état variable est proportionnelle au carré de 
la longueur du fil conducteur. On comprend facilement 
toute l'importance de cette dernière relation : en effet, si, 
sur un fil télégraphique de faible étendue, l'établissement 
de l'état permanent coïncide sensiblement avec la ferme- 
ture du circuit, la durée de l'état variable augmente si 
rapidement avec la longueur de la ligne, qu'au delà d'une 
certaine distance, elle devient un obstacle sérieux à la 
transmission des dépèches. Nous verrons bientôt que les 
récepteurs des systèmes télégraphiques ne commencent à 
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entrer en jeu que vers le moment où Tétat permanent 
s'établit; dès lors toute émission de courant s'accompagne 
nécessairement d'un temps perdu correspondant sensible- 
ment à toute la durée de l'état variable, et qui limite la 
distance à laquelle doit s'étendre la correspondance di- 
recte. 

Nous avons déjà dit que, quand la perte par l'air est 
appréciable, la durée de l'état variable reste indépendante 
de la tension de la source. Mais quelle est l'influence de 
la perte par l'air sur le temps qui s'écoule entre la fer- 
meture du circuit et l'établissement de l'état permanent? 
Cette importante question n'a pas encore été soumise à 
une étude expérimentale suffisamment approfondie. A 
défaut d'expériences directes, la théorie générale de Ohm, 
dont l'exactitude a été vérifiée sur tous les autres points, 
fournit des données précieuses. Ses formules indiquent 
nettement que, sous l'influence de la perte par l'air, la 
durée de l'état variable diminue; plus l'atmosphère est 
conductrice, plus est court le temps qui s'écoule entre 
l'instant de la fermeture du circuit et le moment de l'éta- 
blissement de l'état permanent. 

De son côté, M. Guillemin a étudié les lois de l'état va- 
riable du courant électrique sur des fils télégraphiques de 
cinq à six cents kilomètres de longueur. Nous savons que 
les fils de ligne, supportés sur leurs poteaux, ne sont ja- 
mais complètement isolés du sol; d'un autre côté, dans 
quelques conditions que l'on opère, l'action de l'air ne 
peut jamais être considérée comme négligeable sur des 
circuits d'une telle longueur, ni même comme uniforme 
dans toute l'étendue de ces conducteurs télégraphiques. 
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Les résultats des expériences de M. GutUemin traduisent 
donc Taction d'influences très diverses, et dont il serait 
difficile de préciser exactement le sens et Tintensité. Ils 
n'en ont pas moins une grande importance pratique, et 
ils doivent être pris en très sérieuse considération dans 
toutes les questions relatives à la transmission tél^ra- 
phiquedes dépêches à grande distance. 

Disons, en commençant^ quelques mots de la méthode 
employée par IML Guillemin dans ses recherches; nous lui 
empruntons la description qu'il a donnée lui-même de 
son appareil, dans une note communiquée à l'Académie 
des sciences (1). Les expériences ont d'abord été faites 
à Nancy, et puis à Paris, au siège de l'administration 
centrale. 

« Un cylindre de bois de 180 millimètres de long et de 
» 100 millimètres de circonférence porte sur sa surface 
» une lame métallique représentant à peu près un triangle 
9 rectangle, dont le grand côté, adjacent à l'angle droit, 
» est disposé suivant la génératrice du cylindre. Cette 
» lame présente UO millimètres dans sa partie la plus 
)) large, et 3 dans sa plus petite largeur. Une petite lame 
» rectangulaire à*un millimètre de large, que j'appelle 
» lame de dérivation^ est placée sur le prolongement du 
» grand côté de la première. 

» Une troisième lame métallique couvre la plus grande 
» partie de la surface du cylindre laissée libre par la pre- 
» mière lame. Ces trois lames sont d'ailleurs isolées les 
» unes des autres, et communiquent chacune avec des 

(1) Comptes rendus de VAcad. des sciences, 1860, t. L, p. 181. 

17 
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» viroles métalliques sur lesquelles appuient des ressorts 
» d'acier. La lame triangulaire est mise en communica-i 
» tion par le ressort de sa virole avec le pôle positif de la 
» pile dont le pôle négatif communique avec la terre. Un 
» ressort mobile parallèlement à Taxe du cylindre, et qui 
» communique avec Fun des bouts du fil de ligne, appuie 
» sur la surface du cylindre, et se trouve, à chaque révo- 
» lution, en contact avec le pôle positif de la pile, par 
» l'intermédiaire de la lame triangulaire. 

D D'ailleurs, si l'on imprime au cylindre un mouvement 
» de rotation uniforme et déterminé, il est évident que la 
» durée de ce contact augmentera ou diminuera, suivant 
» qu'on poussera le ressort mobOe vers la partie large ou 
j> vers la partie étroite de la lame métallique. Un vemier 
» est disposé sur l'axe du cylindre pour mesurer, avec Je 
» secours d'un courant et d'un galvanomètre, la durée 
» de ces contacts. Un cinquième ressort, qui passe sur la 
» lame de dérivation^ sert à fermer un circuit de dériva- 
» tion placé à l'autre bout du fil de ligne, un instant avant 
» que le contact du premier bout du fil avec le pôle de la 
7> pile soit interrompu; 

» L'extrémité du fil de ligne à laquelle est adapté te 
» circuit de dérivation est en communication permanente 
» avec la terre. Si, d'ailleurs, l'intervalle de dérivation est 
» convenablement choisi, et s'il reste constant pendant 
» une même expérience^ il est évident que, la durée du 
» courant dérivé étant toujours la même à cause du mou- 
» vement uniforme de rotation, un galvanomètre placé 
M dans ce circuit donnera des déviations dont les inten- 
to sites correspondantes seront proportionnelles à l'inteh- 
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» site du flux électrique qui traverse l'extrémité du fil. 
» Lorsque ces deux contacts établis par la lame triangu- 
» laire et par la lame de dérivation auront cessé, il est 
» clair que la troisième lame métallique, que l*on aura 
» fait communiquer avec la terre par le ressort de sa 
» virole, établira la communication avec la terre du bout 
D du fil de ligne qui tout à Theure communiquait avec 
D la pile, et en &cilitera ainsi la décharge, qui est une 
» condition indispensable au succès de Texpérience. » 

Le circuit de dérivation pouvait être établi à volonté 
sur l'extrémité du fil en communication avec le sol, ou 
sur l'extrémité en contact avec le pôle positif de la 
pile. Par conséquent , l'intensité du courant de la pile 
pouvait être mesurée successivement à chacun des bouts 
de la ligne. 

A l'extrémité de la ligne en communication avec le 
sol, le courant est très faible quand le ressort de contact 
est placé sur l'extrémité étroite de la lame triangulaire. 
Son intensité augmente graduellement à mesure que le 
ressort de contact avance VQrs la partie large de la lame 
triangulaire, et atteint, pour une certaine position de ce 
ressort, un maximum qu'il ne dépasse plus quand on aug- 
mente la durée du contact du fil avec la pile. 

^A l'extrémité du fil en communication avec la pile, 
l'intensité du courant suit une' marche inverse; elle dé- 
croît à mesure que la durée du contact du fil et du pôle 
delà pile augmente. Pour une certaine position du ressort, 
cette intensité prend une valeur constante^ qu'elle con- 
serve quand on augmente la durée du contact du fil et de 
la pile. Cette marche décroissante du courant s^eipliquë 
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facilement. Au moment où le contact s'établit, le flux est 
très intense, parce qu'il n'existe sur le fil aucune tension 
qui lui fasse obstacle; mais, à mesure que le conducteur 
se charge, la difiërence des tensions des extrémités du 
circuit de dérivation devient plus faible, et l'intensité 
du flux doit nécessairement diminuer. 

M. Guillemin a donc mesuré le temps qui s'écoule entre 
la fermeture du circuit électro-dynamique et le moment 
où le courant atteint une intensité sensiblement constante 
et indépendante de la durée du contact du fil et de la pile. 
Comme pouvaient le faire prévoir les lois de la propa- 
gation de l'électricité, ce temps est le même pour les 
deux extrémités, et, par suite, pour un point quelconque 
de la ligne. 

A mesure que le ressort de contact avance de la partie 
étroite à la partie large de la lame triangulaire, les varia- 
tions du courant, d'abord très fortes, diminuent graduel- 
lement, et deviennent extrêmement faibles dans le voisi- 
nage delà position du ressort correspondante à l'intensité 
constante. 

Sur une ligne de 570 à 580 kilomètres de longueur, 
dans de bonnes conditions d'isolement, avec un fil direct^ 
le courant étant fourni par une pile de Bunsen de 60 à 
80 éléments, le temps étant compté en secondes, il s'écoule 
de 0",0150 à 0",0180 entre l'instant de la fermeture du 
circuit et le moment où l'intensité du flux d'électricité est 
sensiblement constante. 

Sur les lignes télégraphiques, le temps nécessaire pour 
que l'intensité du courant électrique devienne sensible- 
ment constante augmente plus vite que la simple Ion- 
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gueur, et moins vite que le carré de la longueur du (il 
conducteur. Cependant les dernières déterminations faites 
avec beaucoup de soin par M. Guillemîn, montrent que 
le temps varie dans une proportion plus rapprochée du 
rapport des carrés que du rapport des simples longueurs 
du fil. Nous devons même ajouter que, dans certaines 
séries, la loi des carrés, posée par Ohm et par M. Gau- 
gain, se vérifie d*una manière assez satisfaisante. Il n'existe 
donc pas un accord parfait entre les résultats de H.Guil- 
lemin, relatifs à Tinfluence de la longueur des conducteurs, 
et les principes développés par Ohm et par M. Gaugain. A 
ce sujet, nous devons faire observer que les calculs de Ohm 
se rapportent à des conducteurs placés dans des condi- 
tions d'isolement et de perte par l'air nettement définies. 
M. Gaugain, de son côté, opérant sur des ciix^uits de faible 
étendue, a pu réaliser sensiblement les conditions théo- 
riques de Ohm. M. Guillemin, au contraire, a pris pour 
conducteurs des lignes télégraphiques sur lesquelles l'iso- 
lement et la perte par l'air varient nécessairement d'un 
instant à l'autre avec l'état hygrométrique de l'atmos* 
phère, et avec une foule d'autres circonstances passagères 
et accidentelles. Il ne faut pas s'étonner si des recherches, 
entreprises dans des conditions si différentes, ne s'accor* 
dent pas sur tous les points. 

Dans le travail de Ohm et dans les expériences de 
M. Gaugain, la source électrique est toujours assez abon- 
dante pour conserver une tension constante, et pour suf- 
fire h la charge du conducteur et à l'écoulement d'électri- 
cité pendant toute la durée de l'état variable, quelle que 
soit la rapidité du mouvement électrique; aussi avons- 
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nous VU que, dans ces conditions, la durée de Tétai va- 
riable reste complètement indépendante de la teniûon de 
la source. Ces conditions ne se réalisent certainement pas 
dans le cas où Ton se sert d'une pile conime source d'élec- 
tricité. Nous savons, en eifet (voy. note Â), qu'au moment 
où l'on ferme le circuit d'una pile, les tensions polaires 
éprouvent une chute. De plus, quand on considère qu'un 
fil télégraphique de k millimètres de diamètre et de 600 ki- 
lomètres de longueur représente une surface métallique 
de 7540 mètres carrés, il est permis de se demander si la 
charge d'une si grande surface, et l'écoulement qui s'ef-< 
fectue pendant toute la durée de l'état variable, ne con- 
somment pas une quantité d'électricité trop considérable 
pour qu'une pile ordinaire puisse la fournir dans un 
espace de temps qui ne s'élève pas à deux centièmes de 
seconde. Ces considérations portent à penser que le temps 
nécessaire pour que l'intensité du courant devienne con- 
stante doit dépendre, dans certaines limites, du nombre 
et de l'étendue superficielle des couples. L'expérience a 
vérifié l'exactitude de cette prévision. 

Sur les très longues lignes télégraphiques, le temps qui 
s'écoule entre la fermeture du circuit et le moment où 
l'électricité du courant est sensiblement constante varie 
en sens inverse de la tension de la pile ou du nombre des 
couples associés en série : ainsi, sur une ligne de 580 kilo- 
mètres, avec une pile de Bunsen, 

Le temps a été de 0",Q220 avec dix couples en teusioD* 

— de 0",0I50 avec quatre-vingts couples en tension. 
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Le temps reste sensiblement le même qnand, à la pile 
de Bunsen, on substitue une pile de Daniell de môme ten* 
sion. Nous devons ajouter qu'à mesure que le nombre de 
couples augmente, Tinfluence de la tension de la pile s'af- 
faiblit très vite, et ne tarde pas à devenir insensible. 

Entre certaines limites d'étendue superficielle des cou- 
ples, le temps qui s'écoule entre la fermeture du circuit 
et le moment où l'intensité du courant devient sensible- 
ment constante varie en sens inverse de la surface des 
éléments voltaïques. Ainsi, sur la même ligne, avecmng'^ 
couples de Bunsen associés en tension , 

Le tempi a été de 0",0200, les couples étant chargés au cinquième. 
— de 0",01 80, les couples étant complélement chargés. 

A partir de la dimension ordinaire des couples géné- 
ralement employés en télégraphie électrique, le temps 
reste indépendant de l'étendue superficielle des éléments 
voltaïques. 

Il &ut donc admettre que, sur les très longues lignes 
télégraphiques^ la durée de l'état variable dépend, dans 
certaines limites, du nombre et du mode de groupement 
des couples employés; mais les recherches de M. Guille- 
min, d'accord en cela avec les indications de la théorie de 
Ohm et des expériences de M. Gaugain, montrent que, 
quand la pile de ligne est capable de fournir un courant 
efficace au récepteur du poste d'arrivée, ce n'est pas dans 
une augmentation de la force de la pile qu'on peut es- 
pérer trouver le moyen d'obtenir une transmission nota- 
blement plus rapide. 

C'est à une influence du même ordre que M. Guillemin 
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rapporté les résultats suivants, fournis par ses expé- 
riences. 

Toute forte dérivation établie sur la ligne, en même 
temps qu'elle augmente d'une manière considérable la 
consommation d'électricité^ a pour effet d'allonger le 
temps qui s'écoule entre la fermeture du circuit et le mo- 
ment où l'intensité du courant devient sensiblement con- 
stante. — Ce temps paraît aussi sensiblement plus long 
lorsque l'humidité atmosphérique est considérable. 

Les fils omnibus sont moins bien isolés et généralement 
plus rapprochés du sol que les fils directs ; les détermina- 
tions de M. Guillemin montrent qu'à longueur égale, il 
faut, sur une ligne omnibus^ de quatre à cinq millièmes 
de seconde de plus que sur une ligne directe, pour que 
l'intensité du courant devienne sensiblement constante. 
Ajoutons, d'ailleurs, que la résistance de ces lignes mani- 
bus est augmentée par des bouts de fil de petit diamètre 
intercalés de distance en distance sur leur trajet. 

Tous ces faits se prêtent évidemment à une même in- 
terprétation ; ils tendent à prouver que les piles généra- 
lement employées en télégraphie électrique ne sont pas 
des sources assez abondantes pour suffire à la consom- 
mation d'électricité qui se fait> pendant l'état variable, 
à travers les très longues lignes aériennes. 

M. Guillemin a déterminé un autre élément qui joue 
un très grand rôle dans toutes les questions de télégraphie 
électrique. Un fil de ligne, en communication avec la 
terre par une de ses extrémités, est maintenu eu contact 
avec le pôle de la pile par l'autre extrémité, jusqu'à ce 
que le courant ait atteint l'état permanent. Si l'on fait ces- 
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ser le contact du (il avec le pôle de la pile, la charge dyna* 
inique du conducteur s'écoule par rextrémité en com* 
munication avec le sol. En tél^raphie, cette décharge 
s'accompagne nécessairement d'un temps perdu, car, tant 
que le flux de décharge conserve une certaine intensité, 
rélectro-aimant du récepteur conserve assez de puissance 
pour retenir l'armature mobile et neutraliser la traction 
du ressort antagoniste. M. Guillemin a déterminé expéri- 
mentalement la durée de cette décharge. 

Sur une ligne de 580 kilomètres de longueur, H. Guil- 
lemin a mis le fil direct en communication avec le pôle 
positif d'une pile de Bunsen de 22 couples. 

Le temps qui s'écoula entre la fermeture du circuit et 
le moment où le courant devint sensiblement constant, 
mesuré par la méthode ordinaire des dérivations prises 
sur l'extrémité en communication avec le sol, fut de 

0",0I70. 

Il interrompit les communications du fil et de la pile, 
et continua à mesurer, par la même méthode^ l'intensité 
décroissante du flux. Le temps qui s'écoula entre la rup- 
ture du circuit et le moment où le flux de décharge devint 
insensible fut de 

0",0625. 

Il résulte de ces expériences que, sur une ligne de 
580 kilomètres de longueur, la durée de la charge du fil 
et la durée de sa décharge sont dans le rapport de 

170 h 621, 00 de 1 & 3,676. 

Comme il était permis de le prévoir, la décroissance des 

17, 
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tensions et du flux est très rapide pendant les premiers 
instants de la décharge, se ralentit bien vite et de plus en 
plus k mesure qu'on approche du moment où le fil ne 
conserve plus qu'une charge d'électricité négligeable. 

Enfin M. Guillemin a fourni des résultats propres k 
donner une juste idée de la perte d'électricité qui s'opère 
sur les longues lignes par l'air et par les supports. La 
ligne de 580 kilomètres étant isolée dans toute son éten- 
due, il l'a maintenue, par une extrémité, en contact avec 
la pile jusqu'à ce que la chaire statique du fil f&t 
complète. 

Dans une première expérience, le circuit fut rompu, 
et l'une des extrémités du fil fut mise en communication 
avec le sol. M. Guillemin étudia, par sa méthode ordbiaire 
des dérivations, les phénomènes de décharge. 

En 0",025, l'intensité du courant dérivé qui servait 
de mesure à Tétat électrique du fil tomba de 74* à 10». 

Dans une seconde expérience, le circuit fut rompu et 
maintenu isolé. M. Guillemin étudia, par la même mé- 
thode, l'état électrique du fil soumis seulement à l'action 
de l'air et aux dérivations des poteaux suspenseurs. 

En 0",025, l'intensité du courant dérivé qui servait 
de mesure à l'état électrique du fil tomba de SO"* à 22"". 

Ces expériences s'accordent avec celles de MM. Bréguet 
et Hattaucd, rapportées plus haut (page 255), pour dé- 
montrer que, sur les lignes télégraphiques les mieux éta- 
blies, la déperdition d'électricité par l'air et par les poteaux 
suspenseurs est très considérable. 

Avant de quitter cette étude des courants, nous devons 
arrêter notre attention sur un phénomène important dont 
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s'accompagne nécessairement la transmission télégra* 
phique. Dans le récepteur du poste d'arrivée de la dé- 
pêche, le courant traverse les bobines d'un électro-aimant 
à fil long et fin. Pendant la transmission, les variations 
d'intensité du courant de la ligne développent nécessai- 
rement dans le fil télégraphique et dans le fil des bobines 
des forces électromotrices d'induction dont le sens et les 
effets sont faciles à déterminer. — Tant que dure l'état 
variable, l'intensité du flux électrique augmente; la force 
électromotrice développée par induction est inverse, et 
tend à affaiblir le courant transmis. D'ailleurs, cette force 
électromotrice, résultat inévitable de la variation de la 
distribution des tensions dans le circuit, suit la môme 
marche que cette variation elle-même : très intense dans 
les premiers instants de la fermeture du circuit, elle s'af- 
feiblit très vite, et s'éteint complètement quand l'état 
permanent s'établit. — Une nouvelle force électromotrice 
d'induction se développe au moment de la rupture du 
circuit; mais elle est directe et renforce le flux de dé- 
charge. D'ailleurs, cette seconde force électromotrice est 
nécessairement soumise à la même marche que la pre- 
mière : très intense dans les premiers instants de la dé- 
charge, elle s'affaiblit rapidement, et ne tarde pas à deve- 
nir insensible. 

Le réglage du ressort antagoniste de Parmatui'e mobile 
de l'électro-aimant du récepteur d'un appareil télégra- 
phique se fait par tâtonnement. On donne à ce ressort la 
tension nécessaire pour rendre l'armature insensible aux 
flux d'électricité accidentels d'intensité inférieure à celle 
du courant employé à la transmission, et pour lui per- 
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mettre d'accomplir sa double oscillation sous Tinflucnce 
de ce dernier. Le degré de tension pour lequel Tarmature 
mobile oscille avec la plus grande liberté est aussi celui 
qui correspond à la reproduction la plus nette et la plus 
rapide des signaux. — Ces faits, rapprochés de ce que nous 
avons dit de la marche des forces électromotrices d'in- 
duction développées dans les conducteurs à la fermeture et 
à la rupture du circuit, conduisent à admettre que, dans 
la transmission télégraphique, Tarmature de Télectro- 
aimant du récepteur reste immobile pendant les premiers 
instants qui suivent la fermeture du circuit, et commence 
à entrer en jeu un peu «vanH^établissement deTétat per- 
manent. Dès que les tensions ne varient plus que de 
quantités insensibles, la force électromotrice inverse d'in- 
duction est assez faible pour permettre au courant de 
prendre une intensité peu différente de celle de Tétat 
permanent. — A partir de ce moment, Tarmature est r^ete- 
nue par les surfaces polaires de Télectro-aimant tant que 
le circuit reste fermé, et même pendant les premiers in- 
stants qui suivent la rupture du circuit, à cause du ren- 
forcement du flux de décharge déterminé par la force 
électromotrice directe d'induction. — Enfin cette arma- 
ture est ramenée à sa position d'équilibre par le ressort 
antagoniste, lorsque le flux de décharge, la force électro- 
motrice directe d'induction, et par suite le magnétisme 
de l'électro-aimant, sont assez aflaîblis pour lui rendre sa 
liberté. 

Les considérations précédentes montrent que, dans un 
système télégraphique quelconque, l'intervalle de deux 
émissions successives de courant comprend nécessaire- 
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ment trois périodes : la durée de l'état variable des ten- 
sions; la durée du maintien du courant à l'état perma- 
nent; la durée de la décharge du fil de la ligne et du 
retour de Télectro-aimant à l'état neutre. Pendant la^ma- 
jeure partie de la première période, l'armature mobile de 
l'électro-aimant du récepteur reste au repos. La fin de la 
première période, la seconde période tout entière, et le 
commencement de la troisième, correspondent à la pre- 
mière demi-oscillation de l'armature et à la reproduction 
du signal expédié. Enfin , le reste de la durée de la dé- 
charge et la majeure partie de la première période de 
l'émission suivante s'ajoutent pour donner à l'armature 
le temps d'obéir à la traction du ressort antagoniste. Cette 
demi-oscillation de retour correspond, dans les télégra- 
phes à cadran, à la production d'un nouveau signal élé- 
mentaire , et dans le télégraphe Morse , à l'espacement 
de deux signaux élémentaires successifs. En raison de la 
tension du ressort antagoniste, l'armature mobile est ra- 
menée avant que l'électro-aimant du récepteur ait perdu 
tout son magnétisme ; on peut donc faire une nouvelle 
émission de courant avant que la ligne soit retombée à 
l'état neutre, alors qu'elle conserve encore une faible 
charge, et gagner ainsi un peu de temps, pouryu qu'on 
donne à l'armature mobile le temps d'accomplir la demi- 
oscillation de retour. La durée du maintien de l'état per- 
manent dépend évidemment de la sensibilité du système 
tél^aphique employé et de la nature du signal élémen- 
taire transmis; en perfectionnant le mécanisme des appa- 
reils, on peut donc parvenir à abréger la durée de cette 
période, et contribuer ainsi à augmenter la rapidité de la 
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correspondance télégraphique. Il n'en est pas de même 
de la durée de l'état variable et de la durée de la décliarge ; 
elles dépendent exclusivement des lois de propagation 
de l'électricité dans les conducteurs linéaires, de la Ion- 
gueur et de l'Isolement de la ligne, enfin de l'état hygro- 
métrique de l'atmosphëra 

En augmentant l'intensité de la pile, on peut toujours 
faire parvenir un courant efficace aussi loin qu'on le veut ; 
il semble donc que la distance à laquelle il est possible 
d'entretenir une correspondance télégraphique directe 
n'ait pas de limite. Hais la durée de Tétat variable et de 
la décharge augmente proportionnellement au carré de la 
longueur du circuit, et nous venons de voir que de cette 
durée dépend la rapidité de la correspondance. Si donc 
on veut conserver à la télégraphie électrique la rapidité 
de transmission qui est son principal avantage, il ne faut 
pas essayer de correspondre directement à de trop grandes 
distances. L'expérience a démontré que, sur les lignes 
aériennes, on peut obtenir une bonne et rapide transmis- 
sion à 500 kilomètres de distance. Quand la correspon- 
dance doit s'étendre plus loin, il est bon de recourir aux 
relais de ligne et de disposer les appareils Morse en trans- 
lation, 

11 résulte du mode de propagation de l'électricité dans 
les conducteurs linéaires, que toute interruption de cou- 
rant s'accompagne nécessairement d'un certain temps 
perdu. Dès lors le meilleur appareil télégraphique est 
celui qui , pour transmettre une dépêche de longueur 
donnée, exige le plus petit nombre d'émissions du cou- 
rant. 
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Dans les télégraphes k cadran , pour indicpier deux 
lettres successives d'un môme mot, Taiguille indicatrice 
doit nécessairement passer sur toutes les lettres intermé- 
diaires. Or Taiguille se déplaçant chaque fois d'une divi- 
sion entière du cadran, et les déplacements correspondant 
alternativement à une émission du courant et à une in- 
terruption ou décharge du circuit, il en résulte que, pour 
indiquer deux fois de suite la môme lettre ou pour faire 
un tour entier du cadran, il faut nécessairement treize 
émissions de courant sur la ligne et treize décharges. Le 
passage d'une lettre à l'autre de la dépêche exige donc 
moyennement de six à sept émissions de courant, et au- 
tant de décharges de la ligne. Pour la correspondance 
particulière des chemins de fer, les postes télégraphiques 
sont assez rapprochés pour que la durée de l'état va- 
riable et de la décharge soit négligeable, et ce grand 
nombre d'émissions de courant ne devient jamais un ob- 
stacle sérieux à la transmission des dépêches. Il n'en est 
pas de môme des longues lignes : sur un âl de 500 kilo- 
mètreS; la durée de l'état variable et de la décharge prend 
une assez grande importance pour qu'un appareil à ca- 
dran ne puisse fournir qu'une correspondance très lente. 

Sous ce rapport, le télégraphe français à signaux a une 
grande supériorité sur les appareils à cadran ; nous avons 
vu, en eifet, qu'avec ce télégraphe à signaux, quatre émis- 
sions et quatre interruptions suffisent pour reproduire 
deux fois de suite le môme signal; en conséquence, il 
suffit moyennement de deux émissions de courant et de 
deux décharges de la ligne pour passer d'un signal au 
signal suivant de la dépêche. 
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Dans le télégraphe anglais à deux aiguilles, il ne faut 
jamais plus de trois émissions et trois interruptions pour 
reproduire une lettre. Ce système est de tous les appareils 
à signaux conventionnels celui qui se prête le mieux à une 
correspondance rapide sur une longue ligne. 

Avec l'alphabet généralement adopté du télégraphe 
Morse, chaque lettre se compose moyennement de trois 
signaux simples; chaque lettre, pour être transmise, 
exige donc moyennement trois émissions et trois inter- 
ruptions de courant. Sous ce rapport, l'appareil Morse 
remporte sur tous les télégraphes à cadran; mais il est 
inférieur au télégraphe français à signaux et au télégraphe 
anglais à deux aiguilles. Indépendamment du nombre 
d'émissions du courant nécessaires pour transmettre 
chaque lettre, la nécessité de recourir à un relais pour 
mettre en jeu un levier dont il faut vaincre le moment 
d'inertie, tend encore à diminuer la rapidité de transmis- 
sion du système Morse; la modification Digney, en per- 
mettant de supprimer le relais , contribue évidemment 
à rendre la transmission plus rapide. 

Nous avons vu qu'avec le télégraphe du professeur 
Hughes, une émission et une interruption de courant suf- 
fisent pour reproduire une lettra Si les espérances qu'ont 
fait naître les essais de l'administration française se réa- 
lisent, l'adoption de ce nouvel appareil sera un grand 
progrès dans la télégraphie électrique, caria transmission 
pourra devenir trois fois plus rapide que dans le système 
aujourd'hui généralement adopté. 

Il résuite de cette analyse que le télégraphe anglais à 
deux aiguilles et le télégraphe français à signaux sont les 
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appareils qui permettent la correspondance la plus ra- 
pide. Nous devons cependant ajouter que, dans ces deux 
systèmes, on n'obtient cette vitesse de transmission qu*à 
la condition d'opérer au moyen de deux fils de ligne, ce 
qui entraîne nécessairement un surcroit de dépenses, tant 
sous le rapport de Finstallation des lignes que sous le 
rapport de l'entretien des piles. Malgré cet inconvénient 
très réel, il y a tant d'avantages à gagner du côté de la 
rapidité de la transmission, que ces deux télégraphes 
devraient être préférés à l'appareil Morse lui-môme, si la 
sûreté de la correspondance n'imposait pas impérieuse- 
ment la condition d'obtenir au poste d'arrivée une repro- 
duction écrite de la dépêche expédiée. 

Les déterminations de M. Guillemin sont importantes, 
en ce qu'elles ont été exécutées sur des conducteurs de 
570 à 580 kilomètres; Texpérience, en effet, donne cette 
longueur de fil comme une limite que, sur les lignes aé- 
riennes, on ne doit jamais chercher à dépasser en corres- 
pondance directe. Le temps qui s'écoule entre la ferme- 
ture du circuit et le moment où le courant acquiert une 
intensité sensiblement constante, est, d'après la moyenne 
des résultats de M. Guillemin, deO'\0170, et la durée de la 
décharge s'élève à 0'',0625. Si l'on attendait que la dé- 
charge fût complète pour fermer une seconde fois le cir- 
cuit, l'intervalle de deux émissions successives de courant 
serait donc de 0",0795 ; ce qui donne, en nombres ronds, 
755 émissions de courants par minute. Hais nous avons 
vu que, pour faire une nouvelle émission de courant, il 
n'est pas nécessaire d'attendre que le fil soit revenu 
à l'état neutre : on peut, sans inconvénient, empiéter sur 
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la période de décharge. Il n'a pas été feit d'expériences 
directes sur cette importante question ; mais la marche 
très rapidement décroissante de l'intensité du flux de dé- 
charge montre qu'on peut obtenir une bonne transmis- 
sion en laissant le circuit ouvert pendant environ les sept 
dixièmes de la durée de la décharge, soit pendant 0",0455. 
L'intervalle de deux émissions successives de courant de- 
vient alors 0'^0635, ce qui donne 16 émissions par se- 
conde ou 960 émissions par minute; reste à savoir si les 
appareils télégraphiques sont assez parfaits pour suppor* 
ter une telle rapidité de transmission. VL Bergon, dont 
l'autorité est si grande en pareille matière, n'hésite pas à 
affirmer (1) qu'au point de perfection atteint pour la con- 
struction des appareils, l'inertie du récepteur est assez 
iiiible, le mouvement d'aimantation et de désaimantation 
assez prompt, le mécanisme d'impression assez parfait, le 
déroulement du papier assez rapide, et la solidarité des di- 
vers organes assez bien établie pour que le levier impri- 
meur puisse exécuter 1 6 oscillations régulières par seconde, 
et, par suite, imprimer sûrement et nettement 16 points 
par seconde ou 960 par minute, 

La pratique de tous les jours apprend que, sur les lon- 
gues lignes, un excellent employé ne peut pas transmettre 
plus de 15 mots par minute, A raison de trois signaux 
simples par lettre et de cinq lettres par mot, ce qui est 
conforme à la composition moyenne des mots et des let- 
tres, on voit que le maximum de rapidité de transmis- 
sion réalisé sur les grandes lignes correspond seule- 

(1) Annales télégraphiqueif t860, 1. m, p. 122. 
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ment à 225 émissions de courant par minute. En résumé, 
dans rétat actuel de la télégraphie électrique, on utilise 
donc seulement le quart du travail que la théorie in- 
dique et que les appareils peuvent supporter. Plusieurs 
causes concourent à ce résultat. 

D'abord il est juste de faire observer que les nombres 
0",0i70 et 0",0625, qui expriment la durée de l'état va- 
riable et de la décharge, et qui ont servi de base à nos 
raisonnements, ont été obtenus par M. Guillemin dans 
des conditions exceptionnelles : il opérait sur des lignes 
dont l'installation était irréprochable^ par des temps secs, 
et alors que tous les dérangements dépendants du mé* 
lange des fils et des courants naturels ou accidentels 
étaient, sinon complètement nuls, du moins à peu près 
n^ligeables. 

Dans les circonstances ordinaires de la transmission 
télégraphique, les fils sont incessamment traversés par 
des courants naturels, par des courants d*induction et 
même des courants de dérivation fournis par les fils voi- 
sins d'une même ligne ; tous ces flux accidentels d'élec- 
tricité font varier l'intensité des courants de la pile et 
gênent la correspondance. Les pertes occasionnées par les 
dérivations et une atmosphère chargée d'humidité in- 
fluent de leur câté sur la durée de l'état variabla Toutes 
ces causes réunies font qu'il n'est pas permis d'admettre 
que, sur une longue ligne, les courants discontinus puis- 
sent, sans se confondre^ être portés au nombre de 960 
par minute. 

D'autres causes, tirées de la composition de l'alphabet 
tél^aphique, contribuent encore à ralentir la corres- 
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pondance. Les signaux élémentaires sont de deux ordres ; 
les points, pour lesquels la durée du contact doit être très 
courte ; les traits, qui doivent occuper Tespace de deux 
points, et dont la reproduction exige que le circuit reste 
plus longtemps fermé. Ajoutons à cela que, pour obtenir 
une impression lisible, les lettres doivent être séparées au 
moins par la longueur d'un signal simple, et les mots par 
une longueur double. Enfin les chiflres spnt reproduits 
par cinq signaux simples et exigent cinq émissions de 
courant, et il ne faut pas moins de six émissions pour 
un signe de ponctuation (voyez les tableaux, pages 186 
et 187). 

Toutes ces circonstances contribuent à diminuer con- 
sidérablement le travail utile d'un appareil télégraphi- 
qua Cependant il y a si loin du nombre théorique 960 
au nombre réel 225, qu'on a dû naturellement s'oc- 
cuper des moyens de rendre la correspondance tél^ra- 
phique plus rapide, sans en altérer ni la sûreté, ni la net- 
teté. Dans ce but, on a proposé l'emploi de transmetteurs 
automatiques, destinés à expédier avec une très grande 
rapidité et une grande régularité les dépêches composées 
à l'avance. Dans les procédés de MM. Bain, Wheatstone 
et Digney, la dépêche est composée au moyen de perfo- 
rations pratiquées, dans un ordre déterminé, sur une 
bande de papier avec un emporte-pièce. Dans le procédé 
de H. Marqfoy, on compose la dépêche en disposant, le 
long d'une hélice tracée sur la surface d'un cylindre, une 
série de petits cubes qui reproduisent exactement les points 
et les traits de l'alphabet Morse, avec les espacements des 
signaux simples, des lettres et des mots. 
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M. Bergon (1) rapporte dos résultats qui sont loin de 
déposer en faveur de remploi de ces transmetteurs auto- 
matiques. L'administration française a plusieurs fois 
essayé les appareils de MM. Marqfoy et' Digney, toujours 
sur de bons fils et quand la transmission manuelle se 
comportait bien ; on n'a jamais pu obtenir t;m^^ mots par 
minute, d'une maniée assez nette et assez suivie pour 
assurer un service. Une fois, ajoute M. Bergon, on a pu 
aller jusqu'à trenie^inq mots sur une ligne de &00 kilo- 
mètres, non sans quelques erreurs; mais ce A'est là qu'un 
tour de force obtenu dans des conditions exceptionnelles, 
et qui ne saurait être pris pour base d'une exploitation 
régulière. Ces essais tendent à établir que, dans les con- 
ditions actuelles des lignes et des alphabets adoptés, la 
transmission à la main réalise, sur les longues lignes, 
à peu près toute la rapidité de transmission qu'on peut 
obtenir. 

Avec les manipulateurs automatiques, la transmission 
est plus- régulière et la dépêche est plus correcte. Tôt ou 
tard ils seront introduits dans la télégraphie électrique; 
mais avant tout, comme l'a très bien établi M. Bergon, 
on doit s'occuper de l'amélioration des lignes ellesrmêmes. 
On ne se mettra sans doute jamais à l'abri des influences 
perturbatrices des courants naturels et des flux détermi- 
nés par les aurores boréales et par les variations de la 
distribution de l'électricité atmosphérique ; mais on peut 
obtenir un isolement beaucoup plus parfait des fils à leurs 
points de suspension, et rendre ainsi complètement im- 

^O Ànnà{/e$ iéUnroishiqueSy 1860, t. lil, p. 125. 



SiO OOiMBPOliDAlfCl TÉliGRAPftlOra' 

possibles, ou du moins extrêmement rares, ces pertes 
excessives par dériYati<Ni et ces dérangements connus sous 
la dénomination de mélange de$ fUs^ qui, par les temps 
très humides, pendant les brumes et les brouillards, et 
surtout à la suite des fortes pluies, viennent encore trop 
souvent gêner la correspondance. Un plus grand espace- 
ment des fils d'une même ligne amoindrirait les effets des 
actions rédproques d'induction des fils suspendus aux 
mêmes poteaux, et contribuerait à l'amélioration des con*» 
ditions de transmission. 

L'alphabet du télégraphe Morse ne comprend que deux 
signaux élémentaires : le point et le trait. 11 en résulte 
que chaque lettre, chaque chiffre, chaque signe de ponc- 
tuation se compose en moyenne de trois, cinq ou sa 
signaux âémaitaires, et exige, pour être transmis, un 
même nombre d'émissions de courant. Or nous avons vu 
plus haut que chaque émission nouvelle de courant in* 
troduit un temps perdu dans la transmission, et que, par 
suite, la multiplication de ces émissions est une cause 
puissante de ralentissement de la correspondance. U y 
aurait donc, sous le rapport de la rapidité, un grand 
avantage à augmenter le nombre des signaux élémen- 
taires de l'alphabet; toute introduction d'un nouveau 
»gnal dans l'écriture tâégraphique aurait, en effets pour 
tésultat évident de diminuer le nombre d'émissions de 
courant nécessaire à la reproduction d'une dépêcha Tant 
que la ttlammission à la main sera exclusivemeunt main- 
tenue, il est impoSsiUe de songer k une semMaUe ré- 
forme de Talphabet généralement adopté. On comprend 
bien, en eSét» que les en^bjrés, n'ayant k reproduire que 
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deux espèces de signaux, puissent parvenir à iAiprimer au 
levier du manipulateur un mouvement rhythmique en 
oondbrdanoe avec les exigences de la correspondance. 
Mais, si le nombre des signaux élémentaires augmentait, 
si seulement on «i introduisait un nouveau plus long 
que le trait actuel, l'employé serait obligé de recourir à 
troiê durées différentes de contact; le travail de transmis- 
sion deviendrait excessivement difficile; les erreurs se 
multiplieraient, et compromettraient d'une manière très 
fâcheuse l'exactitude de la correspondance. Avec les 
transmetteurs automatiques, il n'y a rien de semUable à 
redouter. La dépêche est composée à l'avance, et contrô- 
lée avec soin avant d'être livrée à l'employé expéditeur; 
la transmission n'est plus alors qu'une opération méca* 
nique qui ne peut en aucune façon altérer l'exactitude de 
la correspondance. Le transmetteur proposé par M. Marq» 
foy se prêterait mervmlleusement à l'introduction d'un 
ou deux signaux élémentah*es nouveaux dans l'alphabet 
télégraphique; la composition et la lecture de la dépêche 
seraient sans doute renduesun peu plus difficiles, mais 
1» rapidité de la eorrespondance serait considérablemeut 
augmentée. 

En résumé, nous avons vu que les récepteurs des ap* 
pareils télégraphiques sont assez bien construits pour su^ 
fire à tout le travail que les lois de propagation de TAec- 
tricité permettent sur les grandes Agnes. Pour obtenir une 
tfttnsmission plus rapide sur les lignes aériennes, on doit 
donc chercher à améliorer installation des fils tâégra- 
phiquesj et aussi à modifier l'alphabet de manière à di- 
minuer autant que possible le nombre de signaux simples 
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correspondant à chaque lettre. Pour cette dernière ré- 
forme à opérer dans le mode de reproduction des dépê- 
ches, les transmetteurs automatiques .nous paraissent 
offirir de grandes et précieuses ressources. 

f jCs résultats exposés dans le cours de ce chapitre nous 
permettent d'aborder une question importante : nous 
avons montré ailleurs (1) que la condition à remplir pour 
obtenir un courant d'intensité donnée avec la plus petite 
surface possible de zinc, est de combiner le nombre et les 
dimensions des couples de manière que la résistance de 
rélectromoteur soit égale à celle du circuit interpolaire. 
Or nous avons dit (page 53) qu'en temps ordinaire, on 
entretient une corres^ndance directe entre Paris et 
Strasbourg avec une pile de quarante couples Daniell; 
'dans ce cas, la résistance de rélectromoteur n'est que de 
quarante kilomètres, tandis que la résistance du conduc- 
teur est de sept cents kilomètres, cinq cents pour le fil de 
ligne, et deux cents pour les bobines du récepteur. Cet 
exemple suffit pour montrer combien les piles de ligne 
sont loin d'être disposées de manière à fournir le maxi- 
mum d'effet utile. Les équations de la page 53 nous 
fournissent le moyen de déterminer les dimensions qu'il 
faudrait donner aux couples Daniell pour obtenir un 
courant d'intensité suffisante avec la plus petite surface 
possible de zinc, et de calculer le nombre de couples à 
employer dans chaque (ms particulier. 

Nous savons, en effet (page 53), qu'en appelant E la 
force électromotrice d'un couple Daniell, la correspon- 

(1) TraUé d*électrieiiéy t. M, p. 103 et suiv. 



LOIS DB PROPAGATION DE L'ELBGTRICITÉ. 513 

daiicc télégraphique peut être entretenue avec un courant 
dont l'intensité est 

E 

(I) 1 = -^. 

^ ' 18,5 

Mais, d'autre part , si nous avons : n, le nombre des 
couples de la pile; R, la résistance d'un couple; r, la 
résistance totale de la ligne, y compris le récepteur du 
poste correspondant, l'intensité I du courant est donnée 
par l'équation suivante : 



(2) .= •'^ 



nK -f r 

Mais pour obtenii* le maximum d'effet utile, nous savons 
que la résistance de la pile doit être égale à celle de la 
ligne. Cette condition donne 

nR = r, 
d'où 

(3) n = l. 

Divisant les équations (1) et (2) membre à membre, 
nous obtenons 

nR + r = n . 18,5, 
d'où 

r 

n =1: > ■ . 

18,5 — R 

iS 
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En égalant les d^x valeui's de n, nous avons 





r r 




R 18,5 — R 


d*où 






2R =s 18,5, 


W 


R = 9,25. 



Cette équation {U) nous indique que, pour obtenir le 
maximum d'effet utile, il faudrait employer des couples 
de 9''",25 de résistance. La surface de l'élément zinc dans 
ces couples réduits serait donc neuf fois plus faible que 
dans les couples ordinaires, dont la résistance n'est que 
d'un kilomètre. 

Hais Téquation (3) fournit le nombre de couples à em- 
ployer en fonction de la résistance de la ligne et de la ré- 
sistance d'un couple. Il en résulte qu'en remplaçant R par 
sa valeur 9,25, il faudrait, sur la ligne de 700 kilomètres 
de résistance de Paris à Strasbourg, employer une pile 
dont le nombre de couples serait 

_ r _ 700 
** " R ~" M5* 
d'où 

n = 77* 

Pour substituer, sur la ligne de Paris à Strasbourg, ces 
couples de dimensions réduites aux éléments Daniell 
ordinaires, il faudrait donc augmenter le nombre des 
éléments associés en tension dans le rapport de 40 à 77, 
ou de 1 à 1 j9; mais en même temps, dans chaque couple^ 
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la surikoe de zinc attaquée diminaerait dans le rapport 
de 0,25 à i. 

Cette substitution réduirait donc sensiblement les frais 
de premier établissement de la pile de ligne, puisque les 
surfaces de zinc attaquées dans la nouvelle pile et dans 
la pile ordinaire seraient dans le rapport 8,32 à 60, ou 
de 1 à ft,8. 

Mais hàtons*nous d'ajouter que cette économie serait 
plus apparente que réelle. En effet, lorsque deux piles 
composées de couples de même nature et ne différant que 
par rétendue des plaques métalliques fournissent des 
courants de même intensité, la consommation du zinc 
dans diacun des couples des deux électromoteurs est 
évidemment la même. Dans Texemple précédemment 
choisi, pour une même durée de transmission, la quan- 
tité de zinc dépensée par la pile à couples réduits serait 
donc sensiblement double de celle qu'exige la pile ordi- 
naire. Mais, en outre, les liquides actifs s'épuisent d'au- 
tant plus vite et doivent être d'autant plus fréquemment 
renouvelés, que les dimensions des éléments voltalques 
sont plus faibles. On voit donc qu'en définitive, l'adoption 
des couples réduits aurait pour résultat incontestable de 
rendre l'entretien de l'électromoteur plus difficile et la 
correspondance télégraphique plus coûteuse. 

Sur les longues lignes, une même pile sert souvent h 
correspondre simultanément sur deux ou plusieurs fils. 
Pour qu'un semblable mode de communication puisse 
être adopté avec avantage, il est nécessaire (page 242) 
que la résistance de l'électromoteur soit très faible par 
rapport à celle de la ligne. Les piles généralement em- 
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ployées permettent de recourir à ce genre de correspon- 
dance ; en raison des grandes dimensions de leurs couples, 
elles constituent de véritables réservoirs d'électricité qui 
se prêtent à tous les besoins du service. Avec les couples 
réduits, la résistance de Télectromoteur serait évidem- 
ment trop considérable pour que, dans aucun cas, ce 
genre de communication simultanée pût être établi. 

Nous devons enfin signaler un inconvénient grave qui 
résulterait de l'emploi de couples très petits sur les lon- 
gues lignes. En eifet, les expériences de M. Guillemin 
montrent (page 295) qu'à partir des dimensions ordi- 
naires des couples généralement adoptés, la durée de 
l'état variable du courant s'allonge, et, par suite, la trans- 
mission devient moins rapide à mesure que l'étendue 
superficielle des éléments voltaïques diminue. 

Il résulte évidemment de cet examen que, sur les lon^ 
gués lignes, il y a avantage à employer des piles de très 
faible résistance, et h conserver aux éléments voltaïques 
les dimensions consacrées par un long usage. 

Quand les postes correspondants sont séparés par de 
faibles distances, la durée de l'état variable est toujours 
chose négligeable et la communication simultanée n'est 
jamais établie ; on comprend donc que sur les très courtes 
lignes, on puisse sans inconvénient substituer des couples 
réduits aux couples ordinaires. 

Pour l'établissement des appareils télégraphiques mo- 
biles, cette substitution a des avantages incontestables. 
Dans les postes temporaires, en efiet, la pile ne fonc- 
tionne jamais que sur de très courts circuits : on peut 
donc, sans porter atteinte à la rapidité de la transmis- 
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sion, construire des équipages portatifs d'une très grande 
légèreté, en employant des éléments voltaïques de très 
faibles dimensions. L'appareil mobile de M. Bréguet 
(page 217} et le télégraphe militaire de M. Hipp (1) sont 
construits d'après ces principes. Ce dernier système four- 
nit de très bons résultats, depuis six ans qu'il est installé 
dans plusieurs stations suisses ; l'appareil à signaux, le 
manipulateur, une pile de vingt-quatre couples, une pile 
supplémentaire de même intensité, et tous les accessoires 
nécessaires à l'établissement d'un poste, tiennent dans une 
boîte de bois de 30 centimètres cubes. Le tout ne pèse pas 
plus de 12 à 15 kilogrammes. 

Dans les câbles télégraphiques sous-marins et souter- 
rains, la charge électrique du fil de ligne agit par influence 
sur les conducteurs environnants à travers les enveloppes 
isolantes. Il en résulte des phénomènes de condensation, 
étudiés par M. Faraday (2), qui transforment un câble 
télégraphique en bouteille de Leyde, et modifient profon- 
dément la marche de l'électricité pendant la charge et la 
décharge du fil, 

M. Faraday a d'abord opéré sur un fil de cuivre.de 
^'"•"je de diamètre et de 160 kilomètres de longueur, 
enveloppé d'une couche uniforme de gutta-percha de 
2"*», 5 d'épaisseur et plongé dans l'eau d'un canal; les 
deux bouts du fil étaient maintenus hors de l'eau et 
isolés. L'électricité était fournie par le pôle positif d'une 

(1) Bibliothèque universelle de Genève^ 1856, t. XXXIIT, p. 109. 
— Annales télégraphiques, 1858, t. 1, p 130. 

(2) Annales de chimie et de physique, 3« «ér., 1 854, t. XLI, p. 123. 

48. 
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forte pile isolée composée de 860 couples (zinc, cuivre, 
acide sulfurique étendu], dont le pôle négatif était en 
communication avec le sol. La communication entre le 
fil recouvert et la pile s'établissait par l'intermédiaire d'un 
galvanomètre. Au moment de la fermeture du circuit, 
l'électricité se précipita dans le fil, et l'aiguille du galva- 
nomètre fut fortement déviée ; mais au bout de peu d'in- 
stants la déviation s'affaiblit, et l'aiguille ne tarda pas à 
se fixer à 5 degrés, indiquant un faible courant per- 
manent dû à une déperdition d'électricité, sur laquelle 
nous reviendrons. — Le fil du galvanomètre fut alors 
séparé de la pile et mis en communication avec le sol. 
L'aiguille fut de nouveau fortement écartée de sa position 
d'équilibre ; mais, cette fois, la déviation fut de sens in- 
verse : la première déviation accusait un flux de charge, 
la seconde traduisait nettement un courant de sens oon- 
traire ou de décharge. 

Le fil étant chargé comme précédemment, si l'on fixe 
un galvanomètre à chacune de ses extrémités, on constate 
qu'au moment où les deux galvanomètres sont mis en 
communication avec le sol, la décharge du fil se fait par 
les deux bouts à la fois. Le milieu du fil entouré de gutta- 
percha est le point de départ de deux courants qui 
s'échappent par les deux bouts, et s'écoulent dans le sol 
à travers les galvanomètres. 

Une des extrémités du fil étant maintenue isolée, on met 
l'autre extrémité en contact avec la pile, puis on rompt 
le circuit. Si l'on touche avec le doigt l'une ou l'autre ex- 
trémité du long fil, on éprouve une forte commotion. Le 
phénomène de décharge n'est pas instantané; la commo^ 
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tion a une certaine durée, et si le contact du fll avec le 
doigt est très rapide, on peut décomposer la commotion 
totale en une quarantaine de secousses successives ; on 
peut même ne toucher le fll que cinq minutes après la 
rupture du circuit, et la commotion est encore assez 
forte. Le fll peut être maintenu une demi-heure isolé et 
séparé de la pile, et le flux de décharge est encore assez 
intense pour imprimer à l'aiguille du galvanomètre une 
déviation très sensibla 

Un fll de cuivre entouré de gutta-percha, de 2400 mè- 
tres de longueur et enfoui dans le sol, a fourni des résul; 
tats en tout semblables aux précédents, sauf l'intensité, 
qui était moindre. 

Ajoutons enfin que M. Faraday a répété ces expériences 
avec le fil de 160 kilomètres de longueur, recouvert de 
gutta-percha et laissé à Yair libre. Dans ce cas, tous les 
phénomènes de condensation disparaissent, ou du 
moins sont complètement négligeables, comparativement 
aux effets considérables produits par les fils immergés ou 
enfouis dans le sol. 

De son côté, M. Wheatstone (1) a repris cette étude sur 
le câble de 1060 kilomètres de longueur destiné à établir 
la communication sous-marine entre le port de la Spezia 
et la Corse. Ce câble était entouré d'une forte armature 
métallique et enroulé dans un puits sec. Les effets qu'il a 
observés sont ceux dont nous avons déjà parlé à propos 
des expériences de M. Faraday. 

Un câble sous-marin ou souterrain doit être assimilé à 

(i) Ann. de phys. et de chimie, 3« sér., 1856, t. XLVl, p. 12i . 
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un vaste condensateur dont la lame isolante est représentée 
par la masse de gutta-percha qui entoure le fil conduc- 
teur. Les charges de noms contraires accumulées et rete- 
nues par influence sur le fil conducteur et sur la surface 
externe du câble sont fournies, la première par la pile, et 
la seconde par les corps conducteurs environnants. Il est 
facile de comprendre dans quel sens cette condensation 
doit modifier la distribution de Télectricité et les phéno- 
mènes du courant. 

Les phénomènes de condensation ont été étudiés avec 
beaucoup de soin par M. Guillemin (1 ] : il a opéré sur 
des câbles de 55 à 56 mètres de longueur que Tadmi- 
nistration a fait construire dans ce but; le conducteur 
intérieur est un fil de cuivre d*un millimètre de dia- 
mètre, revêtu d*une enveloppe isolante et recouvert 
d'une lame d'étain qui représente Farmature extérieure. 
On a assuré la continuité de cette lamei d*étain en la liant 
avec un fil de 1/3 de millimèU'e de diamètre. Pour s'op- 
poser autant que possible au passage de l'électricité du 
iil de cuivre à l'armature externe, on a enduit la surface 
de la lame isolante d'une couche de vernis à la gomme- 
laque avant de la recouvrir de la feuille d'étain. Quand les 
câbles ainsi préparés, et tendus à l'air libre sur des fils de 
soie, sont mis en conamunication avec le pôle positif d'une 
pile de 36 éléments Bunsen par le fil intérieur, et avec le 
pôle négatif par la lame d'étain , la perte est si faible, 
qu'un galvanomètre sensible étant placé dans le circuit, 
la déviation ne s'élève pas à l//i de degré. 

(1) Comptes rendus de V Académie des sciences, i 860, t. LT, p. 554. 
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Daijs cette étude, M. Guillemin a fait usage d'un ap- 
pareil qui lui avait déjà servi, en 18/i9, à obtenir des 
courants à l'aide d'une pile isolée sans communication 
entre les deux pôles, et que nous avons représenté à la 
page 38 (fig. 10). Le câble remplace le condensateur G, 
le fil de cuivre fait fonction d'armature intérieure, et la 
lame d'étain d'armature extérieure. Comme la décharge 
d'un condensateur s'opère toujours plus lentement que 
sa charge, les roues d'interruption sont disposées de 
manière que les lames de décharge sont trois fois plus 
larges que les lames de charge. Lorsque l'appareil est 
maintenu k sa vitesse normale de rotation , le câble se 
charge et se décharge 108 fois par seconde; la durée de 
contact est de ^ de seconde pour les lames de chargt 
et de j^ de seconde pour les lames de décharge. En 
restant dans les limites de 20 à 25 degrés, pour lesquelles 
les déviations sont proportionnelles aux intensités des cou- 
rants, et en faisant usage d'une pile de Bunsen de 12 à 
36 éléments, M. Guillemin a obtenu les résultats suivants: 

La déviation augmente avec la vitesse de rotation et 
sensiblement dans la même proportion ; ce résultat dé* 
montre que la durée des contacts est suffisante pour que 
le câble prenne sa charge complète. 

La déviation est la même, que le galvanomètre soit 
intercalé dans le circuit de charge, ou dans le circuit de 
décharge. 

Pour une même vitesse de rotation, la déviation est 
sensiblement proportionnelle au nombre des éléments 
associés en tension. Mais, sans changer la déviation, on 
peut faire varier la surface des éléments dans des limites 
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très étendues. Ce fait confirme les idées de Volta et de 
Ohm sur la distribution des tensions de la pile. 

Lorsqu'on prend la terre pour intermédiaire, tant pour 
charger que pour décharger le câble, la déviation reste la 
même que précédemment, quel que soit celui des deux 
fiux de chaire ou de décharge qui traverse le fil du galva- 
nomètre. 

Il est indifférent d'opérer la charge par le fil intérieur 
ou par la lame métallique extérieure ; dans les deux cas^ 
la déviation reste la même. 

Les effets restent absolument les mêmes quand, an 
lieu de prendre une lame métallique pour armature 
extérieure, on plonge le câble dans de l'eau de puits ou 
de l'eau salée. 

La charge dynamique que l'on obtient en faisant com- 
muniquer l'une des extrémités du fil intérieur d'un très 
long câble à la terre, est environ moitié de la charge 
statique du même câble isolé. Ce résultat, rapproché de ce 
que nous avons dit (note A, art. II) des recherches de 
M. Gaugain sur le coefficient de charge, prouve que les 
lois de la distribution de l'électricité sont les mêmes pour 
les conducteurs recouverts d'une couche isolante et pour 
les fils nus, 

M. Guillemin a successivement opéré sur quatre câbles 
à enveloppe de gutta-percha, ayant même longueur et 
ne différant que par l'épaisseur de la couche isolante. — 
L'épaisseur de l'enveloppe de gutta-percha est d'un mil- 
limètre pour le câble n"" 1, de 2 millimètres pour le câble 
n*" 2, de 3 millimètres pour le câble n"^ 3, de 5 milli- 
mètres pour le câble n* ft. 
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En prenant pour unité là force condensante du câble 
n" 1 , il a trouvé : 

Force condeasante da câble d<* 1 1,00 

— — n® 2 , . 0,84 

— — n»3 0,75 

— — n*> 4 0,66 

La substance isolante restant de même nature, la force 
condensante, comme on devait s'y attendre, décroît donc 
à mesure que Tépaisseur de la couche augmente. 

La force condensante conserve sensiblement la^ même 
valeur quand on fait varier le nombre des éléments vol- 
taïques du simple au triple. 

En associant les câbles bout à bout de manière à en 
faire un seul de longueur quadruple, ou bien en les pla- 
çant parallèlement de manière à les faire communiquer 
par leurs armatures semblables, la condensation totale est 
égale à la somme des condensations de chacun des câbles 
pris isolément. Ce fait permet de présumer que les faits 
observés subsisteraient pour des longueurs quelconques. 

M. Guillemin a mesuré les charges qu'une même pile 
communique à chacun des quatre câbles précédents et à 
un fil nu de cuivre de même longueur. En prenant pour 
unité la charge defll nw, il a obtenu approximativement : 

Chargé du fit iik. • • « 1 

-r du câble DM 18 

— — no 2 16 

— — no 3 li 

— — nM 12 

Ges nombres montrent que les charges des divers 
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c&bles (le même longueur sont à très peu près propor- 
tionnelles à leurs forces condensantes. 

Enfin, M. Guillemiu a comparé la force condensante de 
la gutta-percha à celle du caoutchouc non vulcanisé. A cet 
effet, il a opéré sur deux câbles de même longueur; le fil 
conducteur était revêtu, dans le premier, d'une couclio 
de gutta-percha de 2 millimètres d'épaisseur, et dans le 
second, d'une couche de caoutchouc de la même épais- 
seur. 11 résulte de cet essai que : 

La force condensante de la gntta-percha étant. . . 1,00 
La force condensante du caoutchouc est 0,78 

M. V. Siemens, dans un travail publié en juillet 1860 
dans le journal The Engineer^ avait donné le nombre 0,70 
pour le rapport entre la force condensante du caoutchouc 
et celle de la gutta-percha. 

Les expériences de M. Gaugaiu ont établi (note A] que 
sur des fils de même nature, de même longueur et de 
même section, la durée de Tétat variable est proportion- 
nelle au coefficient de charge. Puisque le fil de ligne en- 
touré de gutta-percha et immergé dans Teau ou enfoui 
dans le sol devient un condensateur, et que le coefficient 
de charge est proportionnel à la force condensante, la 
durée de l'état variable augmente nécessairement dans 
le même rapport que la force condensante de l'appareil. 

Lorsque le câble a atteint son maximum de charge, 
quand l'état permanent est atteint, il n'y a plus d'effet 
de condensation possible: à parth' de ce moment et tant 
que le circuit reste fermé, tout se passe comme dans un 
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til nuy lendu en plein air; le flux d'électricité s'écoule 
suivant les lois ordinaires des courants électriques. 

Les effets de la condensation recommencent à se 
faire sentir au moment de la rupture du circait. Deux 
circonstances concourent en effet à allonger la durée de 
la décharge : d'une part, la quantité d'électricité accu- 
mulée est beaucoup plus considérable que si le fil était 
nuy et les tensions électroscopiques sont les mêmes; d'autre 
part, la décharge, au lieu de s'opérer librement, s'exé- 
cute suivant le mode lent qui s'observe constamment dans 
les condensateurs. 

Les expériences comparatives de M. Faraday sur les 
lignes aériennes et sur les lignes souterraines prouvent 
l'exactitude de ces déductions de la théorie des courants 
électriques. — La ligne télégraphique de Londres à Man- 
chester se compose de quatre fils enfouis dans le sol, de 
600 kilomètres chacun. À la station de Manchester, les 
extrémités du premier et du second fil communiquaient 
directement ; il en était de même des extrémités du troi- 
sième et du quatrième fil. À la «station de Londres, M. Fa» 
raday avait attaché un galvanomètre à l'extrémité du 
premier fil, avait réuni les extrémités du second et du 
troisième fil par un second galvanomètre, et enfin avait 
attaché un troisième galvanomètre à l'extrémité du qua- 
trième fil. Une pile communiquait avec le fil du premier 
galvanomètre par un de ses pôles et par l'autre avec le 
sol; l'extrémité libre du fil du troisième galvanomètre 
communiquait avec la terre. Le circuit électro-dynamique 
était ainsi constitué par la pile, la terre et un fil souter- 
rain de 2400 kilomètres \ trois galvanomètres équidis- 

49 
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tants et réunis par des fils de 1200 kilomètres de longueur 
étaient intercalés dans le conducteur interpolaire. 

Quand le circuit était fermé, Taiguille du premier gal- 
vanomètre était immédiatement déviée; celle du second 
n'était influencée qu'au bout d'un intervalle de temps ' 
sensible; il s'écoulait environ deux secondes avant que 
celle du troisième commençât à se déplacer. — Quand le 
circuit était rompu, l'aiguille du premier galvanomètre 
retombait immédiatement à zéro; celle du second ne com- 
mençait à rétrograder qu!unpeu de temps après, et celle 
du troisième plus tard encore. — Les mômes expériences 
furent répétées sur un fil de même longueur, librement 
suspendu dans l'atmosphère; l'œil ne put pas saisir 
d'intervalle de temps sensible entre le moment du dépla- 
cement des aiguilles des galvanomètres et celui de la 
fermeture ou de la rupture du circuit 

Il demeure donc expérimentalement établi, conformé- 
ment aux indications de la théorie, que la condensation 
électrique qui se passe dans les câbles souterrains et sous- 
marins a pour effet inévitable de prolonger la durée de 
l'état variable et de la décharge du fil. 

Mais alors, pour que la correspondance devienne pos- 
sible à travers les longs câbles sous-marins ou souter- 
rains, il est nécessaire de séparer deux ^missions succes- 
sives par un plus long intervalle de temps que sur les 
lignes aériennes. Sans cela, le courant correspondant à la 
seconde émission agirait avec efficacité sur Télectro- 
aimant du récepteur avant que le flux de décharge fût 
assez affaibli pour rendre sa liberté à l'armature mobile 
du récepteur, et les effets seraient les mêmes que si là 



LOIS DE PROPAGATION DE l'ÉLBCTRIGITÉ. 327 

ligne était traversée par un courant continu. — Ici encore 
nous pouvons rapporter une expérience démonstrative 
de M. Faraday. 

Lés quatre fils de la ligne souterraine de Manchester 
étant disposés comme nous l'avons indiqué plus haut, 
M. Faraday remplaça les trois galvanomètres par trois 
appareils télégraphiques, système de H. Bain. — Le 
circuit était successivement ouvert et fermé entre la pile 
et le premier appareil. — Quand les interruptions se suc- 
cédaient lentement, les traits bleus étaient nettement 
séparés par des espaces blancs, dans les trois télégraphes ; 
les trois appareils marchaient bien, les signaux étaient 
bien distincts. — Pour des interruptions plus rapprochées, 
la séparation des traits bleus n'était nette que dans le 
premier appareil ; dans les deux autres, ces traits étaient 
réunis par des lignes plus fines : d'où il résulte évidem- 
ment que, dans le second et le troisième appareil, le couv- 
rant s'était périodiquement affaibli, mais avait toujours 
conservé assez d'intensité pour décomposer la dissolution 
saline. — Enfin pour des interruptions encore plus rappro- 
chées, le premier appareil marchait toujours régulière^ 
ment, mais les deux autres ne traçaient qu'une ligne 
continue et d'épaisseur uniforme. A ce moment donc, 
le courant, malgré les interruptions pratiquées à son 
origine, conservait une intensité sensiblement constante 
dans le deuxième et le troisième appareil. 

M. Latimer Clark (1) a fait des recherches intéressantes 
sur cette même ligne souterraine de Manchester. Il résulte 
de ses expériences qu'il s'écoule 0",6666 entre la ferme- 

(1) Bmioihègue universelle de Genève, 1854, t. XXVII, p. 32. 
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ture du circuit et le moment où un télégraphe Bain placé 
à 1200 kilomètres commence à entrer en jeu. Les résul- 
tats de HH. Faraday et Latimer Clark, rapprochés de ce 
que nous avons dit plus haut de la transmission sur les 
tils télégraphiques aériens, prouvent d'une manière m- 
contestable qu'à longueur égale, les lignes aériennes com- 
portent une correspondance beaucoup plus rapide que 
les lignes sous-marines et souterraines. 

Dans ses expériences, M. Latimer Clark a abordé une 
question de la plus haute importance. Il a cherché à dé- 
terminer l'influence de la tension de la pile sur la rapi- 
dité de la transmission. Dans ce but il a essayé successi- 
vement des piles de 31 et de 500 couples. Bien que la 
tension de Télectromoteur ait varié dans le rapport de 
1 à 1 6, il lui a été impossible de saisir la moindre diffé- 
rence dans le temps qui s'écoule entre la fermeture du 
circuit et le moment où l'impression commence dans le 
récepteur. Ce résultat s'accorde complètement avec ce que 
nous avons dit (page 287) de l'indépendance de la ten- 
sion de la source électrique et de la durée de l'état va- 
riabla 11 montre encore que ce n'est pas en augmentant 
la tension de la pile qu'on peut parvenir à augmenter la 
rapidité de la transmission télégraphique. 

Revenons aux expériences de M. Faraday sur un cable 
immergé de 160 kilomètres de longueur, dont le fil coa- 
ducteur, isolé par un bout, était maintenu par l'autre 
extrémité en communication avec le pôle d'une forte pile. 
Nous avons vu qu'au flux de charge du fil succédait un 
état permanent pendant lequel l'aiguille du galvanomètre 
conservait une déviation constante de 5 degrés. Ce phé- 
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nomëne prouve que, pendant toute la durée de son con- 
tact avec la pile^ le fil enveloppé était traversé par un 
flux d'électricité faible sans doute, si on le compare à la 
puissance de la pile employée, mais dont Texistence est 
nettement accusée par la déviation du galvanomètra 
Puisque le bout libre du câble était maintenu isolé, le 
flux d'électricité devait nécessairement être dirigé du fil 
conducteur au liquide environnant, à travers Tenveloppe 
de gutta- percha. 

Depuis cette époque, la conductibilité de la gutta-per- 
cha a été directement démontrée par plusieurs observa- 
teurs. H. Gaugain est, à notre connaissance, le premier 
qui ait traité expérimentalement cette question; nous 
nous empressons de rapporter ici une note qu'il a bien 
voulu nous communiquer. 

« La conductibilité de la gutta-percha peut être aisé- 
» ment mise en évidence : il suffit pour cela de prendre 
» un fil métallique recouvert de gutta-percha, d'appliquer 
» sur une portion de la surface extérieure un ruban mince 
» d'élain, puis de mettre cette espèce d'armature en rap- 
» port avec un électroscope à décharge, en même temps 
» qu'on fait communiquer le fil intérieur avec une source 
)) constante d'électricité. Je me suis servi pour cette expé- 
» rience d'une pile de 600 petits éléments; l'un des pôles 
» était en rapport avec la terre^ l'autre communiquait 
» avec le fil recouvert de gutta-percha. Avec cette dispo- 
» sition, j'ai obtenu une succession indéfinie de décharges. 
» H est démontré, par conséquent, qu'un flux électrique 
» i^éut se propager du fil intérieur à l'armature exté- 
» rieure. 
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)) Il reste à savoir quelle voie suit Télectricité, si elle 
» traverse l'épaisseur de la gulta -percha, ou bien si elle 
» sort par les deux bouts du fil intérieur, et va rejoindre 
» l-armure d'étain en cheroinant exclusivement à la sur- 
» face extérieure de la gutta-percha. Pour résoudre cette 
» question, j*erap'oie la méthode suivante. J'applique 
» sur un même câble télégraphique trois rubans d'étain 
» de manière à former trois anneaux cylindriques séparés 
» par deux intervalles découverts; puis, le fil intérieur 
» étant mis comme précédemment en communication 
» avec une source constante, je constate le flux transmis 
» par l'anneau moyen : 1** en laissant les anneaux ex- 
» trémes isolés, 2° en faisant communiquer avec la terre 
» ces mêmes anneaux.-^ Le flux transmis est mesuré par 
)) le nombre des décharges de Télectrôscope qui se pro- 
» duisent dans un temps déterminé. 

» 11 est aisé de voir que le résultat de Vexpérience doit 
» être tout différent suivant que Télectricité prendra Tune 
» ou Tautre des deux voies indiquées. — Si elle traverse 
» l'épaisseur de l'enveloppe de gutta-percha , le flux 
» transmis par l'anneau moyen ne sera pas affaibli lors- 
» qu'on mettra les anneaux extrêmes en communication 
» avec le sol; car la source fournissant par hypothèse une 
» quantité illimitée d'électricité, la tension du fil intérieur 
» ne sera pas diminuées — Si au contraire l'électricité se 
» propage exclusivement à la surface de la gutta-percha, 
» il est clair qu'en mettant les anneaux extrêmes en rap- 
» port avec la te^e, ou interceptera complètement le flux 
)) transmis par l'anneau du milieu. 

» Ce procédé d'investigation ayant été appliqué k di* 



LOIS DB PROPAGATION DE L'ÉLKCTftlCTTÉ. 331 

» vers échantillons de câbles cpie radroinistration des 
x" lignes télégraphiques a eu l'obligeance de mettre k ma 
» disposition, j'ai trouvé qu'en général on affaiblit très peu 
» le flux transmis par Tanneau du milieu en mettant les 
» anneaux extrêmes en communication avec le sol. C'est 
» donc à travers l'épaisseur de la gutta-percha que -se 
» dirige la majeure partie de l'électricité transmise; mais 
» il y en a aussi une certaine quantité qui se propage à la 
» surface extérieure. On conçoit d'ailleurs que le rap- 
» port des quantités transmises par l'une et l'autre voie 
» doit varier avec l'épaisseur de la couche de gutta- 
» percha et avec la longueur des espaces découverts qui 
» séparent les anneaux extrêmes de l'anneau moyen. 

» Lorsque la gutta*percha reste exposée à l'air, sa con<* 
» ductibilité superficielle s'accroît généralement avec le 
» temps et peut devenir très notable ; mais, pour faire 
» disparaître cet accroissement accidentel de conductibi« 
» lité, il suffit de laver la gutta-percha et de l'essuyer. 
» J'ai depuis longtemps constaté que le lavage produit 
» les mêmes effets sur la tourmaline , la gomme laque 
» et le verre. Il est probable que toutes ces substances 
» se recouvrent, lorsqu'elles sont exposées à l'air libre, 
» d'une couche invisible qui les rend plus hygrométriques 
» qu'elles ne le sont naturellement, et que cette couche est 
» enlevée par le lavage. Du moins les choses se passent 
» comme s'il en était ainsi. » 

HM. V. Siemens et Guillemin ont aussi constaté dans 
leurs expériences la conductibilité de la gutta-percha. Il 
résulte des recherches de M. Siemens que la résistance 
(le cette substance diminue k mesure que la température 
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s'élève ; sa conductibilité étant un à la température de 
5d^és, devient sep/ à 27 degrés centigrades. Ajoutons 
enfin que les essais de MM. Siemens et Guillemin s'accor- 
dent pour montrer qu'à épaisseur égale, la conductibilité 
de la gutta-percha est notablement supérieure à celle du 
caoutchouc non vulcanisé. 

De tout ce qui précède, il résulte qu'il n'est jamais per- 
mis de considérer le fil conducteur d'un câble sous-marin 
comme complètement isolé de l'armature extérieure et du 
liquide dans lequel il est immergé. 

Deux moyens principaux ont été proposés pour obte- 
nir une transmission plus rapide sur les lignes sous- 
marines. On a conseillé la substitution des courants d'in- 
duction aux courants voltaïques ordinaires; dans ces 
derniers temps, on a imaginé d'envoyer avec la même 
pile des courants de sens alternativement contraires sur 
le conducteur. 

Dans le circuit d'un appareil d'induction, l'électricité 
est mise en mouvement par une force électromotrice très 
intense, mais d'une durée excessivement courte. Au poste 
de départ, le fil de ligne reçoit, en un temps qui ne dé- 
passe pas quelques dix-millièmes de seconde, une quantité 
très considérable d'électricité ; puis toute force électro- 
motrice cesse, toute impulsion disparaît et la charge se 
répand spontanément sur le conducteur. Au poste d'ar- 
rivée, le fil des bobines du récepteur est traversé par un 
véritable courant de décharge dont l'intensité suit d'a- 
bord une marche croissante, atteint bien vite son maxi- 
mum pour s'affaiblir ensuite graduellement. Pour que la 
coiTespondance télégraphique marche régulièrement, l'é- 
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lectro-aimant du récepteur doit agir d'une manière efficace 
sur son armature mobile au moment où ce courant de 
décharge atteint son maximum d'intensité. Le temps qu'il 
faut au courant d'induction pour acquérir cette intensité 
maximum à l'extrémité de la ligne en communication avec 
le fil est-il plus court que la durée de l'état variable d'un 
courant voltaïque ordinaire? Telle est la question qu'il 
faudrait résoudre pour savoir si, sous le rapport de la ra- 
pidité de la correspondance, il y a avantage réel à* substi- 
tuer les appareils d'induction aux piles hydro-électriques. 
On peut, il est vrai, en augmentante longueur du gros fil 
de la bobine inductrice, allonger la durée de la force élec- 
tromotrice d'induction ; mais les recherches entreprises 
jusqu'ici ne prouvent pas avec évidence que, sur les très 
longues lignes sous-marines, la transmission des dépêches 
s'exécute aussi sûrement et plus rapidement avec les 
courants induits qu'avec les courants voltaîques. En tout 
cas, la durée du courant d'induction étant complètement 
indépendante de la volonté de l'expéditeur, il est évi- 
dent qu'un appareil d'induction ne peut jamais être em- 
ployé pour faire marcher directement le levier imprimant 
d'un télégraphe Morse, maia seulement pour agir sur la 
palette d'un relais, comme nous l'avons déjà dit page 20/k, 
à propos du système de M. Siemens. 

Dans ces derniers temps on a proposé une modification 
très heureuse du mode de transmission sur les lignes sous- 
marines. L'électromoteur est toujours une pile hydro- 
électrique, dont le pôle négatif communique avec le sol. 
Pour expédier un signal, on établit, comme à l'ordinaire, 
le contact du pôle positif et du fil de ligne; mais, au lieu 

i9. 
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de se contenter d'interrompre le circuit et de laisser au 
lil de ligne le temps de se décharger spontanément, on 
renverse le sens du courant à Taide d*un commutateur. 
Cette modification, très facile à réaliser, permet d'obtenir 
une correspondance plus rapide sur les lignes sous-ma- 
rines, et la raison en est bien simple. Une des principales 
causes du ralentissement de la correspondance avec les 
câbles immergés est la grande durée de la décharge du fil 
conducteur abandonné à lui-même. Mais, lorsqu'au lieu 
d'interrompre simplement le circuit, on lanc« sur le 
fil un courant de sens inverse, on substitue à la décharge 
spontanée très lente, une neutralisation active de la charge 
accumulée par voie de condensation. Avec ce procédé, le 
fil est activement ramené à l'état neutre à chaque signal 
élémentaire expédié, et la durée de la décharge est néces* 
sairement raccourcie. La transmission est donc plus rapide 
que par le procédé ordinaire; mais, comme la durée de 
l'état variable est toujours la même, la correspondance 
reste toujours plus lente sur un câble immergé que sur 
une ligne aérienne de même longueur. 

Soumises à une perte latérale d'électricité et à la loi de 
la longueur du conducteur, les lignes sous-marines ne 
diffèrent en réalité des lignes aériennes que parla con- 
densation qui s'opère sur les deux surfaces de la lame 
isolante dont le fil est enveloppé. Nous avons vu que 
reflet inévitable de cette condensation est d'augmenter le 
coefficient de charge, et d'allonger la durée de l'état va- 
riable et de la décharge. D'autre part, l'expérience de tous 
les jours montre que l'influence de cette condensation est 
assez considérable pour que , sur le câble sous-marin de 
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Ul kilomètres tendu entre Douvres et Calais, la corres- 
pondance soit beaucoup plus lente que sur les lignes 
aériennes de 5 à 600 kilomètres. Sans doute les résultats 
des expériences de MM. Guillemin et V. Siemens per* 
mettent d'espérer qu'en augmentant l'épaisseur de la 
lame isolante, et surtout en remplaçant la gutta-percba 
par le caoutchouc, on pourra parvenir à diminuer sensi- 
blement l'intensité de la condensation ; mais le mode de 
propagation de l'électricité restera le même, et le câble 
armé ou non armé, du moment qu'il s'^ra immergé, con-* 
dansera toujours une proportion considérable d'électri<« 
cité. Toutes choses égales d'ailleurs, la transmission télé- 
graphique sera donc toujours beaucx)up plus lente sur 
les lignes sous-marines que sur les lignes aériennes. 

Quelle que soit la longueur d'une ligne sous-marine, il 
est toujours possible de la faire traverser par un courant 
d'intensité suffisante pour mettre en jeu un récepteur 
tél^aphique. Réduite à ces termes simples, la possibilité 
de la transmission ne saurait être mise sérieusement en, 
doute. Mais, en télégraphie électrique , le problème à 
résoudre est tout autre. Les moyens de communication 
doivent permettre un échange de signaux assess rapide 
pour que la correspondance rende des services réels en 
proportion avec les frais d'établissement de la ligne. En 
présence des effets inévitables de la condensation et de 
leur influence sur la durée de l'état variable et de la 
décharge, il est permis de se demander si l'établissement 
d'une correspondance directe à travers l'océan Atlantique 
au moyen d'un câble d'une seule portée n'est pas une en- 
treprise vaine. Les lois de propagation de l'électricité sur 
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les conducteurs linéaires nous semblent condamner à tout 
jamais des tentatives de ce genre. Nous sommes convaincu 
que l'Amérique sera un jour télégraphiquement reliée à 
notre continent. La science est en mesure de fournir tous 
les éléments de la solution de ce beau problème, lorsqu'on 
voudra la consulter sérieusement et tenir compte de ses 
précieuses indications. L'électricité est un agent de trans- 
mission merveilleux, et que rien ne saurait remplacer; 
. mais il en est de Féleclricité comme de toutes les autres 
forces de la nature : l'homme, pour la faire concourir 
utilement à la satisfaction de ses besoins, doit com- 
mencer par étudier ses lois de manifestation, et leur sou- 
mettre rigoureusement ses moyens d'action. Au lieu de 
chercher à tendre entre l'Europe et le nouveau monde 
un câble d^unesevle portée de ^000 kilomètres de longueur, 
il faut se jeter en dehors de la ligne droite, et rechercher 
avec soin des stations intermédiaires de nature-à per- 
mettre rétablissement d'une série de relais rattachés les 
juns aux autres par des conducteurs partiels aériens et 
sous-marins : le succès est à ce prix. 



FIN. 
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NOTE A. 

DE LA PROPAGATION ET DE LA DISTRIBUTION DE L*ÉLECTRICITà 
DANS LES CONDUCTEURS LINÉAIRES. 

Prenons un conducleur linéaire quelconque AB à Tétai 
neutre. Portons son extrémité A à la tension I, et son extrémité 
B à la tension i'\ maintenons, par un moyen quelconque ces 
tensions constantes, et supposons la tension i plus grande que 
la tension t'. — Il s'établit évidemment dans ce conducteur un 
flux d'électricité dirigé de Textrémilé A à l'extrémité B ; ce 
mouvement électrique présente à considérer deux périodes 
distinctes. 

Première période, — D'abord les tensions suivent une marche 
croissante dans toute retendue du conducteur; la quantité 
d'électricité qui, dans Tunité de temps, traverse une tranche 
déterminée, passe par des variations continuelles dont le sens 
et rintensité dépendent à la fois de la position de cette tranche 
sur le conducteur et du temps depuis lequel Técoulement est 
établi. Cette première période correspond à Vélat variable des 
tensions et du flux. 

Seconde période. — Bientôt le mouvement électrique se régu- 
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larise, chaque tranche reçoit de celle qui la précède autant d'élec- 
tricité qu'elle en cède à celle qui la suit (1). Alors toutes les 
tranches du conducteur sont traversées, dans Tunité de temps, 
par une même quantité d'électricité, et leurs tensions restent 
constantes ; le flux élecXrique dirigé de A en B est devenu uni- 
forme et constant. Cette seconde période, une fois établie, dure 
évidemment tant que les tensions extrêmes conservent la même 
valeur, et correspond à Vétat permanent des tensions et du flux. 
Ohm (d'Erlanghen) publia, en 4827 (2), une étude complète 
du mode de propagation et de distribution de Télectricité dans 
les conducteurs linéaires ; son travail embrasse à la fois les 
phénomènes de courant et les phénomènes de tension dans un 
circuit électro- dynamique, tant dans l'état variable que dans 
l'état permanent. — De son côté, M. Gaugain, l'habile traduc- 
teur d'Ohm, a publié dans ces derniers temps une série de 
recherches très remarquables sur les lois de propagation de 
l'électricité dans les conducteurs linéaires. — Des principes 
développés dans l'ouvrage d'Ohm et dans les publications de 
M. Gaugain, il est facile de déduire lexposition élémentaire 
des lois des courants électriques. 

ARTICLE PREMIER. 

ÉTAT PERMANENT. 

H. Gaugain a démontré (3) expérimentalement les Im» de la 
distribution des tensions et de l'intensité des courants électri^ 

(1) Nous sapposoQs ici que Vatmosphère n'exerce «QCQoe influence 
sur l'état électrique du conducteur. Nous verrons plus tard comment 
la perte par Pair modifie le flux d'électricité. 

(2) Théorie mathématiqw des courants électrtqws^ par G. -S. Ohm» 
traduction de J.-M. Gaugain. Paris, 1860. 

(3) Annales de physique et â$ e^Anto» 3« série, 1860, t. LIX, p. 5. 
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ques à Tétat permanent dans les conducteurs linéaires dont les 
extrémités sont maintenues à des tensions constantes. Bien 
que ses éludes portent exclusivement sur des conducteurs mé- 
• diocres, il existe un accord si complet entre les résultats géné- 
raux de son travail et les faits les mieux établis de la science, 
que ces lois peuvent évidemment être étendues sans modifica- 
tion aux conducteurs métalliques. Les recherches de M. Gau- 
gain sont très précieuses, en ce qu^elles permettent d'établir, 
sans aucune hypothèse préalable, la théorie de la pile électrique 
à rétat permanent. 



1^ I«r. — Dîstrîbation de réleetricîté dans le cas où la perte 
par Pair est nulle on négligeable. 

Dans ce premier paragraphe, nous supposerons l'atmosphère 
assez sèche et les tensions électriques assez faibles pour que la 
perte par l'air soit nulle ou du moins négligeable. — Du moment 
que rétat permanent du courant est établi, il est évident que l'état 
électrique du conducteur n'éprouve plus aucune variation, ^et 
que, par conséquent, chaque tranche reçoit de celle qui la pré- 
cède autant d'électricité qu'elle en cède à celle qui la suit. 

liOls de rintensité du flux d'électricité. — Prenons un 

conducteur AB, homogène et de même section dans toute son 
étendue (fîg. 79). 

F 

— _ V 

E 

\x'. jj)' 

j i 



H 



XI) 
PIg. 79. 

Soient : 

2 = AB, la longueur du conducteur; 
b), la section transversale du conducteur; 
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t = ÀF, ia tension constante de l*ex(rémité A ; 
t' = BC, la tension constante de rextrémité B ; 
I— t' = FH, sera ia différence des tensions des extrémi- 
tés A, B. 

Soient en outre : 

Q, la quantité d'électricité qui, dans Funité de temps, 
traverse une tranche quelconque du conducteur, ou 
l'intensité du flux d'électricité; 

y, une quantité constante qui reste la même pour tous les 
conducteurs de même nature. 

M. Gaugain a démontré expérimentalement qu'à Tétat perma- 
nent, la valeur de Q est fournie par Téquation : 



Q = 7 7 (« - 0. 



L'intensité du flui est donc proportionnelle à la section du 
conducteur et à la différence des tensions constantes de ses 
extrémités, et inversement proportionnelle à la longueur du 
conducteur. 

iiois de la distribution des tjBnsloiis. — Prenons une 
tranche D quelconque sur le conducteur AB, et soient : 

/j = DE, la tension de cette tranche D ; 

l' = DB, la distance de cette tranche D à Textrémité B; 

Q', la quantité d'électricité qui, dans l'unité de temps, 

traverse une tranche quelconque comprise entre D 

et B; 
(t^ — /'}=ED', sera la différence des tensions de la tranche 

D et de l'extrémité B du conducteur. 

Puisque le conducteur est à l^lat permanent, les tensions 
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/^ et t' de la tranche D et de lextrémité B sont constantes ; la 
valeur de Q' est donc fournie par Téquation 

Mais, puisque le flux est uniforme dans toute retendue du 
conducteur AB, la quantité d*électricité qui, dans Tunité de 
temps/ traverse une de ses tranches, est constante et indé- 
pendante de la position de cette tranche. Par conséquent, 

Ce qui donne 
d'où 

II suit de là que les différences entre les tensions de deux 
tranches quelconques du conducteur et la tension de l'extré- 
mité B sont proportionnelles aux distances de ces tranches à 
l'extrémité B du conducteur. — L'exactitude de cette relation 
importante a été vérifiée directement par M. Gaugain. 

Si nous remplaçons, dans l'équation précédente [i—i') par FH , 
(/| — «') par ED', et les longueurs ^ i', par leurs valeurs AB, DB, 
nous aurons 

FH _ AB 
ËD' "" DB ' 

relation qui ne peut être satisfaite qu'autant que les trois 
points F, E, G, sont en ligne droite. Il en résulte qu'à Tétat per- 
manent, la droite FC représente la ligne de distribution des 
tensions des diverses tranches du conducteur AB. — La diffé- 
rence des tensions de deux tranches séparées par un intervalle 



FH *" 


X'G 
HG 


XB 

"ab' 


YX' = 


XB 
' ÂB • 


FH. 
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donné est donc une quantité confiante, et indépendante de la po • 
sition de ces trauches sur le conducteur. 

Si nous prenons une tranche X quelconque sur le conduc- 
teur ÀB, sa tension est égale à Tordonnée XY, et la différence 
des tensions de cette tranche X et de la tranche B est YX'. 
Les triangles semblables FHC, YX'C donnent 



d'où 



XB 
Le rapport -- est constant, tant que la longueur AB du 
AB 

conducteur ne varie pas et que la tranche X conserve la même 
position. Il en résulte que, pour une tranche X de position déter- 
minée sur un conducteur AB de longueur invariable, la dif- 
férence des tensions de cette tranche X et de l'extrémité B du 
conducteur est toujours la même fraction de la différence des 
tensions des extrémités du conducteur. 

Supposons que l'extrémité B du conducteur soit maintenue 
en communication avec la terre. Dans ce cas, sa tension est 
nécessairement nulle , et alors la proposition précédente peut 
s'énoncer ainsi : 

Lorsque l'état permanent est établi dans un conducteur AB 
de longueur invariable, communiquant par son extrémité B avec 
le sol, et par son extrémité A avec une source d'électricité de 
tension quelconque et constante, la tension d'une tranche déter- 
minée X de ce conducteur est toujours la même fraction de la 
tension de la source. 

La portion d'ordonnée FH représente la différence des tensions 
des tranches extrêmes A et B. Ohm appelle FH la hauteur d» 
p^ntodela tranche A par rapport à la tranche B; de même ED' 
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est la différence de tensicm oa la hauteur de pente ôq la tranche D 
par rapport à la tranche B. Â l'avenir, nous emploierons indiffé- 
remment les expressions hauteur de pente et différence de tension, 
et nous désignerons la hauteur de pente psit la lettre h. 

Avec cette nouvelle notation, l'équation du flux d'électricité 
dans le conducteur Â6 devient 

Q = 7 y A. 

BélliiltloB et détermiiiatloii de la eoiidvctibllité 
•péeiflqae. — Il nous reste à déterminer la signification de la 
constante y qui entre dans les équations précédentes. 

Appelons q la valeur que prend Q quand le conducteur AB, 
sans changer de nature, n'a plus que V unité de longueur et de 
section , et que la différence de tenâon de ses extrémités ou la 
hauteur de pente est aussi Vj^nité. Nous aurons évidemment la 
valeur de q en faisant «=4,^ = 4,^ = 4, dans l'équation pré- 
cédente ; ce qui donne 

î = If- 
La constante y est donc la quantité d'électricité qui traverse, 
dans l'unité de temps, une tranche quelconque du conducteur 
AB, quand sa section et sa longueur sont égales à V unité ^ et que 
la diflfêrence des tensions de ses extrémités est elle-même égale 
â ïunité, — y est la conduetibitité ipéeifique du conducteur AB, 
variable seulement avec la nature de ce conducteur. 

Dès lors la conductibilité totale d'un conducteur de même 
nature, de longueur t et de section o, ou la quantité d'électricité 
transmise, dans l'unité de temps, à travers une tranche quel- 
conque de ce conducteur, quand la hauteur de pente est égale 
à Vunité^ est représentée par l'expression 

9 

La conductibilité totale d'un conducteur quelconque est donc 
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directement proportionnelle à sa section et inversement propor- 
tionnelle à sa longueur. 

11 résulte de Texpression de la conductibilité que rintensité 
du flux électrique est égale au produit de la conductibilité totale 
du conducteur par la différence des tensions de ses extrémités 
ou par la hauteur de pente. 

Pour déterminer la valeur de y, prenons deux conducteurs 
de nature, de section et de longueur différentes (fig. 80). 

Soient y, u», /, la conductibilité spécifique, la section et la lon- 
gueur de AB; /, ta\ l\ la conductibilité spécifique, la section et 




Fig. 80. 

la longueur de A' B'. Maintenons aux extrémités de ces con- 
ducteurs des tensions telles que les hauteurs de pente FH , F'H\ 
soient égales. En appelant Q, Q', les flux d'électricité qui tra- 
versent ces conducteurs, et h la hauteur de pente commune, nous 
avons 






et 



Q'=i-fh. 



On peut toujours disposer du rapport — de manière que 
Q = Q'; alors 
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Si le conducteur A'fi' est un fil de cuivre dont la conducti- 
bilité spécifique est prise pour unité, nous avons, en faisant 

^^ l' ' »• 

Cette dernière équation donne le moyen de déterminer la 
condiictibilUé spécifique d'un conducteur quelconque en fonction 
de la conductibilité spécifique du cuivre, car /, l', w'^ b», sont 
des quantités faciles à inesurer. 

Loagiiesr réduite. — La condition que les conducteurs 
AB, Â'B', soient traversés par des flux égaux, nous a fourni la 
relation 

T ^'~* 
que nous pouvons mettre sous la forme 

Par conséquent, si la hauteur de pente reste la même, le flux 
ne change pas d'intensité quand on remplace un conducteur par 
un autre, à la condition que les longueurs de ces deux conduc- 
teurs soient dans le même rapport que les produits de leur con- 
ductibilité spécifique par leur section respective. — Ces longueurs 
des deux conducteurs qu*on peut substituer Tune à Tautre sans 
troubler le flux sont dites longueurs équivalentes. 

Si le conducteur A'B^ qu*on substitue au conducteur AB est 
on fil de cuivre ayant Vunité de section, nous aurons a>' = 1 , 
•y' = 4 ; et si nous désignons par X la longueur de ce fil équiva- 
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lente à la longueur / du conducteur A B, nous aurons, pour dé* 
terminer X 

l 

d'où 

^ l 

Cette longueur X du fil de cuivre de section égale à V unité 
est équivalente à la longueur I du conducteur AB; elle est dési- 
gnée par Ohm sous le nom de longueur réduite, — Il est facile 
de voir que la valeur de X est donnée par Texpression renversée 
de la conductibilité totale du conducteur AB. 

Résistance. — En France, l'expression de longueur réduite 
n'a pas été généralement adoptée, et la quantité X est prise 
comme mesure de la résistance que le flux d'électricité doit sur- 
monter pour traverser le confducteur. Si nous prenons, pour 
uniié de résistance, la résistance d'un fil de cuivre d'un mètre 
de longueur et de section égale à Vunité^ la quantité X éva- 
luée en mètres représente la longueur du fil normal de cuivre 
dont la résistance est égale à la résistance r du conduct^r AB, 
et nous avons 

l 

La résistance totale r du conducteur AB est donCj comme la 
longueur réduite, représentée par Texpression renversée de sa 
conductibilité totale. 

On appelle résistance spécifique d'un conducteur, la résistance 
qu'opposerait à la transmission de Télectricité un fil de même 
nature ayant un mètre de longueur, et de section égale à Tunité. 
Cette résistance spécifique, que nous désignerons par la lettre p, 
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est la valeur que prend r dans la formule précédente, quand on 
fait /= 4 et « = I ; nous avons donc 



«- * 

^ 7 



La résistance spécifique d'un conducteur est donc le quotient 
de Tunité par sa cunductibilité spécijlque. 

Il résulte des considérations précédentes, que la résistance 
totale r d*un conducteur homogène de longueur { et de sec- 
tion c» a pour expression 






La résistance totale d*uu conducteur quelconque est donc di- 
rectement proportionnelle à sa longueur et inversement propor- 
tionnelle à sa section. 

Du reste, dans le cours de ce travail, nous emploierons in- 
distinctement les expressions de longueur réduite et de résistance^ 
qui représentent en définitive une même quantité^ la longueur 
du fil de cuivre de section égale à Tunité qui, sans altérer l'in- 
tensité du flux, peut être substituée à un conducteur donné. 

. Il résulte de l'expression de la résistance ou de la longueur 
réduite d'un conducteur, que l'intensité du flux est égale au 
rapport de la hauteur de pente à la résistance ou à la longueur 
réduite du conducteur. 

Conclusions générales.— La hauteur de pente étant con- 
nue, le flux d'électricité qui traverse un conducteur homogène 
et de même section dans toute son étendue peut être représenté 
indifféremment par Tune des deux expressions suivantes : 

tù h 

Q = fjh et Q=-, 
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dans lesquelles 7 - représente la conductibilité et r la résis- 
tance du conducteur. Il en résulte que, pour une même hauteur 
de pente, l'intensité du flux est directement proportionnelle à la 
conductibilité et inversement proportionnelle à la résistance ou 
à la longueur réduite du conducteur. 

Étant donnés deux conducteurs ÂB, A'B\dans des condi- 
tions telles que la hauteur de pente, la section, la longueur, la 
conductibilité spéciflque et la résistance soient A, u, l^^y et r 
pour le premier, A', u', /', y ei r' pour le second, les intensités 
des flux d*électricilé peuvent être exprimées de deux manières. 

1° Les intensités de ces deux flux sont fournies par les deux 
équations suivantes : 

= 77^, 0'=ijh\ 

Pour que ces deux flux d'électricité aient même intensité, il 
suffit et il faut que 

^* u > ^\, 

d'où 

h ^«' co 

^ = -r 7 .-77. 

c'est-à-dire que les deux flux d'électricité ont même inten- 
sité, quand les hauteurs de pente sont inversement proportion- 
nelles aux conductibilités des conducteurs. 

2** Les expressions des intensités des deux flux peuvent aussi 
prendre la forme suivante : 

o = i. . = ':. 
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Pour que les deux flux d'électricité aient même intensité, il 
suffît et il faut que 

h _ '»' 

d*où 

h _ r 

C'est-à-dire que les deux flux d'électricité sont égaux, quand 
les hauteurs de pente sont directement proportionnelles aux ré- 
sistances ou aux longueurs réduites des conducteurs. 



S IZ. — Ba eoaple et de la pile électriquei . 

Dans tout couple, il se développe, à la surface d'excitation, 
une force électromotrice dont l'effet est de déterminer et main- 
tenir une difi'érence de tension constante entre les deux côtés 
de cette surface. Nous supposerons toujours les couples orientés 
de-^nanière que Texcès de tension soit sur le côté droit de la 
surface d'excitation : — le côté droit de cette surface d'exci- 
tation représentera donc toujours l'élément négatifs et le côté 
gauche l'élément poiiUf du couple* 

Va Mol conple. — Cela posé, soit À (fig. 81 ) la surface d'ex- 
citation du couple, et supposons la force électromotrice assez 
intense pour maintenir une différence de tension KF = e entre 
Télément positif et l'élément négatif du couple. — Soit, en 
outre, ÀB le conducteur qui établit les communications entre 
les deux côtés de la surface d'excitation. Quand le couple est 
fermé, le conducteur AB est replié sur lui-même et son extré- 
mité B touche le côté gauche de la surface d'excitation ou l'élé- 
ment positif du couple. Nous supposons le conducteur AB 
développé en ligne droite, mais l'extrémité B reste assujettie à 

30 
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la condition d'avoir toujours la même tension que le côté gauche 
de la surface d'excitation. Par suite, le conducteur AB e^t 



V X' b' 

Fig. 81. 

placé dans des conditions telles que la différence de tension de 
ses deux extrémités est constante et égale à AF qui sert de 
mesure à la force électromotrice du couple. Il peut se présen- 
ter deux cas que nous examinerons à part. 

4"^ Le conducteur AB est homogène et de même section dans 
toute sa longueur, — D'après ce que nous avons dit, ÀF = e 
est la hauteur de pente deTextrémité A à l'extrémité B du con- 
ducteur. Par conséquent, la droite FB représente, à l'état per- 
manent, la ligne de distribution des tensions dans les tranches 
successives du conducteur ÀB. — De plus, si nous appelons 
r la résistance du conducteur AB, l'intensité I du courant 
électrique est égale au rapport de la force électromotrice à la 
résistance, et a pour expression. 

r 

La droite FB donne la loi de distribution des tensions dans 
le conducteur AB, mais elle n'enseigne rien de la vaieur 
absolue de ces tensions, qui peut varier considérablement sans 
altérer l'intensité I du courant, puisque la quantité d'électricité 
qui traverse, dans l'unité de temps, une section du conducteur 
dépend uniquement de la différence constante des tensions de ses 
extÉ^mités ou de la force électrbmotrice. 
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Si nous prenons le conductear lui-môme pour axe des abscisses, 
c'est-à-dire si nous supposons l'élément positif du couple à la 
tension zéro, ainsi que l'extrémité B du conducteur, alors 
AF = est la tension absolue de l'élément négatif, et XY est 
la tension absolue d'une tranche quelconque X du conducteur. 
Mais si nous prenons pour axe des abscisses la ligne A'B' pa- 
rallèle au conducteur AB, nous supposons par le faif que 
l'élément positif du couple et l'extrémité B du conducteur 
ont une tension commune A'A = B'B ; dès lors la tension 
absolue de l'élément négatif est A'F = A'A -|-^. Mais la hau- 
teur de pente de l'extrémité A à l'extrémité B est toujours 
la même, AF= c; la droite FB représente toujours la ligne de 
distribution des tensions sur le conducteur, et Tintensîté I 
du courant reste la môme. Seulement, dans ce cas, la tension 
absolue d'une tranche quelconque X du conducteur devient 

X'Y « X'X + XY, 

Mettons la tranche X du conducteur en communication avec 
le sol ; évidemment, dans ce cas, la tension de cette tranche 
tombe à zéro. Alors Taxe des abscisses se transporte en Y, et 
reste toujours parallèle à AB. La tension de l'élément positif 
du couple et de l'extrémité B du conducteur devient négative et 
égale à 

— A"A = — B"B. 

la tension de l'élément négatif du couple reste positive et égale 
à A'^F. La différence des tensions extrêmes du conducteur ou la 
hauteur de pente ne change pas; elle est, en effet, 

A"F - (— B"B) = A"F — (- A"A)= AF = e. 

Par conséquent, FB représente toujours la ligne de distribu- 
tion des tensions, et l'intensité du courant reste la môme. Mais 
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les tensions absolues des tranches successives du conducteur 
sont modiûées ; elles sont positives et décroissantes de A en X, 
négatives et croissantes do X en B. 

Ainsi donc , la force électromotrice et l'intensité du courant 
sont complètement indépendantes de Tétat électrique absolu 
dans lequel on maintient un des éléments du couple. L'eiacti- 
tude 4e ce principe fondamental posé par Yolta se trouve di- 
rectement démontrée par les considérations précédentes. 

La loi de distribution des tensions dans le conducteur AB 
dépend donc uniquement de la hauteur de pente A F, qui sert 
de mesure à la force électromotrice e du couple, et de la lon- 
gueur du conducteur. Pour connaître la valeur absolue de ces 
tensions, il suffit de déterminer, par un moyen quelconque, la 
tension absolue d'une tranche du conducteur. La position de 
Taxe des abscisses se trouve ainsi déterminée, et les tensions 
absolues sont connues. 

L'origine des abscisses étant toujours la projection de la 
tranche A , et Taxe des abscisses étant parallèle AB , si nous 
appelons K la distance positive ou négative du conducteur AB à 
Taxe des abscisses, c'est-à-dire la tension positive ou négative 
commune à l'élément positif du couple et à Textrémité B da 
conducteur, il est toujours facile de trouver Texpression géné- 
rale de la tension d'une tranche quelconque de ce conducteur. 
En effet, les triangles XYB, FAB donnent 



d'où 



d'où, enfin 
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Si nous appelons r^ la résistance de AX, puisque AB est ho- 
mogène et de même section dans toute son étendue, nous avons 

AX 



AB "" r 



d'où 



XY 



et à cause de la distance K du conducteur a Taxe des ab^ 
scisses, 

XY = e — a^ + K. 



Dans cette équation, K doit être pris avec son signe positif ou 
négatif. 

2"* Le eonduettur eit compote de parlieê de nature et de section 
différentes. — Supposons le conducteur AB (fig. 82) composé de 
deux parties AC, CB^ de nature et de section différentes. 




c 

Fig. 8S. 

Soient: 

r, la résistance de AC; 

/, la résistance de CB. 
La résistance totale du conducteur AB sera évidemment 
R = r + r'. 

Soient en outre, quand Tétat permanent est établi : 
h = FH', la hauteur de pente de A en C ; 
V=CG', la hauteur de pente de G en B. 

30. 
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Puisque rextrémité B est toujours à la même tension que 
rélément positif du couple dont la force électromotrice est 
AF s= 6^ nous avons nécessairement 

h + h' = AF = e. 

D*après les principes développés page 349, quand Tétat per- 
manent est établi, pour que rintensilé du courant soit la môme 
de A en C et de C en B, les hauteurs de pente doivent satisfaire 
à la condition suivante : 







h r 








h'-?- 




Ce 


deux 


équations donnent 








h- ' r- 






"-r + y- 


r'' 






k'- ' r' = 


lr< 




"-r + f' "" 


R 



Ces dernières équations montrent qu'étant données les valeurs 
de«. r et r', il est toujours possible de déterminer ^ = Ffl' el 
A'=CC', et, par suite, la forme delà ligne FCB représentative 
de la distribution des tensions. Il peut se présenter trois cas : 

r AC 
4 «> — = — La hauteur de pente h est égale à FH", la hau- 
teur de pente h! est égale à CC'\ et la ligne des tensions FC'B 
est une droite, 

AC 

2» -. > — . La hauteur de pente h est égale à FH',la hau- 
teur de pente li' est égale à GC, et la ligne des tensions FC'B 
a sa convexité tournée vers le conducteur AB. 

3» -; < -- . La hauteur de pente h est égale à FH'", la hau- 
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teur de pente h* est égale à CC', et la ligne des tensions FC'''B 
a sa concavité tournée vers le conducteur AB. 

Quelle que soit la forme de cette ligne des tensions, du mo- 
ment que rétat^ permanent est établi, les tensions des points 
A, C, B, sont constantes. Dès lors Tintensité du courant entre 
deux quelconques de ces trois points est égale au rapport de la 
hauteur de pente à la résistance correspondante, ce qui donne : 

h e 
Pour rintensité du courant entre A et C. . . — = ~. 

r R 

h' e 
Pour riotentité du courant entre G et B. . • . — =: — . 

r R 

Ces équations montrent que les valeurs déterminées de h et 
de h' conviennent à l'état permanent, puisque l'intensité du 
courant est la même dans toute l'étendue du conducteur AB. 
EUeg montrent en outre que, dans ce cas comme dans le cas du 
conducteur homogène et de même section, Tintensité du cou- 
rant est égale au rapport de la force électromotrice e du couple 
à la résistance totale R du conducteur interpolaire. Ce conduc- 
teur AB peut donc être remplacé par un conducteur homogène 
et de même section dans toute sa longueur, dont la résistance 
serait R = r4-f*^. Cette substitution ne changerait en rien 
rintensité du flux d'électricité; mais la distribution des tensions 
serait altérée, et la ligne représentative de cette distribution 
serait nécessairement une ligne droite. 

Dans les piles hydro-électriques , Tare conjonctif de deux 
couples successifs est composé de liquides et de métaux, et re- 
présente un conducteur qui n'a ni la même nature ni la même 
section dans toute sa longueur. Pour plus de simplicité, nous 
supposerons toujours ces arcs conjonctits remplacés par des 
conducteurs de même résistance, mais homogènes et de section 
uniforme. Nous savons que les tensions des extrémités de ces 
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arcs et Tintensité du courant resteront les mêmes; il n*en 
résultera qu*une altération de la forme de la ligne des tensions 
dans chaque arc conjonctif. 

Ptic 4e éemx eaaples. — Deux couples quelconques étant 
associés en tension, proposons^nous de déterminer le mode de 
distribution des tensions et Fintensité du courant. 

Soient (6g. 83) : A' , A'^ les surfaces d excitation des deux cou- 
ples; A' A", Tare conjonctif des couples; A"B, Tare interpolaire 



développé. Les deux conducteurs A'A", A'^B, diflR^rent par leur 
nature et leur section. L'extrémité A" de Tare conjonctif A' A'' 
est nécessairement à la môme tension que Télément positif du 
second couple A" ; Textrémité B de Tare interpolaire A'^B est 
nécessairement à la même tension que Télément positif du pre- 
mier couple A'. 

Soient, en outre : e', e", les forces électromotrices des couples 
A', A" ; r', la résistance de l'arc conjonctif A'A"; r", la résis- 
tance de l'arc interpolaire A"B. -^ R= r' + r'' sera la résis- 
tance totale de la chaîne électro-dynamique A'B. 

Prenons A'F = «^. Si FH r= V est la hauteur de pente de la 
section A' à la section A'^ FD est la ligne des tensions dans 
l'arc conjonctif A'A", et l'élément positif du couple A" est à la 
même tension, A"D = A'H = e' — A', que l'extrémité corres- 
pondante A" de l'arc conjonctif. Si nous prenons DG = f ", 
l'élément négatif du second couple aura pour tension 

A"G = A"D + OG =:= e' - ft' + c" = (</ + «") - h\ 
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Mais puisque A'^B est homogèoe et de même section dans 
toute son étendue, la droite 6B représente le mode de distribu- 
tion des tensions dans ce conducteur intorpolaire. Par consé- 
quent, la hauteur de pente de À" en B est 

/»"=:A"G = (e' + e")-V, 
d'où 

V + /»" = e' + e". 

C'est-à-dire que la somme des hauteurs de pente est égale à la 
somme des forces électromotrices de la chaîne. 

Mais, pour que l-écoulement soit uniforme dans toute la chaîne, 
nous devons avoir 

Ces deux dernières équations donnent 

Il est donc toujours possible de déterminer h' et //', et, par 
suite, la forme de la ligne FDGB, représentative du mode de 
distribution des tensions. Quant à la valeur absolue des ten« 
sions, elle dépend de la position de Taxe des abscisses ; il suffit, 
pour fixer la position de cet axe, de connaître la tension réelle 
d'une tranche quelconque de la chaîne électro-dynamique 
A'A"B. 

Les équations précédentes permettent de déterminer Tinten* 
site du courant dans chacune des parties du système , et de 
démontrer que la distribution des tensions, représentée par la 
ligne FDGB, satisfait à cette condition, que chacune des tran- 
ches de la chaîne électro-dynamique est traversée, dans Tunité 
de temps, par une même quantité d'électricité. 
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En effet, les tensions A'F, A''D, étant constantes, l'intensité I 
da coarant dans Tare conjonctif A'A" est 



'-? 



R 



De même, les tensions des extrémités de Tare interpolaire 
étant constantes, l'intensité du coarant dans cette partie du 
circuit est 



I = 



R 



En résumé, dans une pile de deux couples associés en ten- 
sion, rintensité du courant est la même dans toute l'étendue de 
la chaîne électro dynamique, et égale au rapport de la somme 
des forces électromotrices à la résistance totale de la chaîne. 

Plie #iui nombre qneleonqae de eooples. — Pour fixer 
les idées, prenons une pile composée de cinq couples associés 
en tension ; cet exemple suf6ra pour mettre en évidence les 
lois de la distribution des tensions et de Tintensité du courant 
dans une chaîne galvanique composée d'un nombre quelconque 
de couples. 

Soient (fig. 84): A', A", A'", A»^, A^, les cinq couples; 
^«» AF, e"=:CO, «"'« ED, e»^= KL, «▼sMN, les cinq forces 




électromotrices; r', r", i^^, *•!▼, les résistances des quatre arcs 
conjonctifs; r^, la résistance de Tare interpolaire, R = r' -f r" 
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+ r'" + r«v, -I- rv, la résistance toUle de la chaîne électro- 
dynamique; V, h!\ h"\ /iiv, Av, led cinq hauteurs de pente. 

Supposons que la ligne FGGEDKLMNB représente le mode 
de distribution des tensions dans la chatne électro-dynattiique ; 
nous avons, pour la tension de l'élément négatif 

Du premier couple A^ . . (' « A^ « e^ 

Du deuxième couple A". . ('' = A"G == {t' + e"j — A'. 

Du troisième couple A'^v.. l^«A'^raa(^-fy'-f c^i^)— (V+fc'/j. 

Ou quatrième couple A*» . ««▼ =* A»^L = (• + Z' 4. e''^' -f. «") 

— (*' + *''+ fcW). 

Du cinquième couple Â^ r œ A'^N «• («^ -|- e'^ -|« e'/' ^^it ^g,^ 

— (A'+A" + AW + A«*). 

Mais, puisque Textrémité B de la chatne a la même tension 
que l'élément positif du premier couple A', la hauteur de pente 
de la tranche A^ à Best nécessairement A^N = r = A^. Dès 
lors 

h- = (e' + e'' + c^'^ + e^ + O— (V+ A" + V'' + A'^}, 
d'où 

fc/ 4. V' + A'^' + A»^ + A' =«' + e''4-e'''+ e-' +«^ 

La somme des hauteurs de pente est donc égale à la somme 
des forces électromotrices que nous désignerons par le signe 
Xe\ TéquÀtion précédente se met alors sous la forme 

A' -f A" + A'" + A1V + A' = le. 

D'ailleurs, pour que le flux d'électricité soit uhiform dans 
toute l'étendue de la chatne, il faut que les hauteurs de pente et 
les résistances des arcs correspondants satisfassent aux condi- 
tions suivantes : 

A' _ r^ ^ r' A' r' A' r' 

A" "" r"' A"' ** r'"' P " 7^»' Â^ ^ r • 
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Cm quatre équations et la précédente donnent 

1$ . Je S0 20 Se 

Ces relations suffisent pour déterminer la forme de la ligne 
de distribution des tensions, quand le flux d'électricité est à 
l'état permanent. 

Puisque, d'ailleurs, dans chacun des arcs conjonctifs, comme 
dans Tare interpolaire, Tintensité du flux d^électricilé est égale 
au rapport de la hauteur de pente et de la résistance correspon- 
dantes, il est facile de voir que le courant est uniforme dans 
toute rétendue de la chaîne, et que son intensité I est donnée 
par la relation 

■=r 

Ces considérations, qui peuvent facilement être étendues au 
cas d'une pile composée d'un nombre quelconque de couples 
associés en tension, conduisent aux conclusions générales sui- 
vantes. 

A rétat permanent, dans une pile composée de n couples 
associés en tension : 

4<' La somme des n hauteurs de pente est égale à la somme 
des n forces électromotrices. 

2*" La hauteur de pente correspondante à un arc conjonctif 
quelconque est égale au quotient de la somme des n forces 
électromotrices par la résistance totale de la chaîne, multiplié 
par la résistance de cet arc. 

3" L'intensité du courant est la même dans les diverses por- 
tions de la chaîne électro-dynamique, et égale au quotient do 
la somme des n forces électromotrices par la rédistance totale 
du circuit. 
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Teasioa d'un point qaelconqao de lachaine éleclro- 
d^wamiiiae. — Les considérations précédentes permettent de 
donner Teipression générale de la tension d'une tranche quel- 
conque de la chaîne électro-dynamique, quand le flux d'élec- 
tricité est à l'état permanent. En effet, la tension de la 
tranche X (6g. 84) est 

XY ^ A"L — LZ = l^ - LZ. 

Mais 

r' = ((/ 4- e" + e'" + e^)- {1/ + h" + //"). 

De plus, h^^ étant égal à LS, il résulte de la comparaison des 
triangles semblables LYZ, LMS, que 

I.Z ZY A"X . 



h'" SM A'^A'' 

Puisque Tare conjonctif À^^A^ est homogène et de même 
section dans toute son étendue, si nous désignons par r^ la ré- 
sistance de Ai^X, nous aurons 

A'^X _ r4 

A'* A' "" r'^ ' 
d'où : 

LZ = fc" — . 

Remplaçant L*^ et LZ par leurs valeurs dans la première 
équation, nous aurons 

XY = (e' + e" + e"' + t" ) - (// + //' + ^'") — h" ~- • 

Remplaçant les hauteurs de pente par leurs valeurs fp. 360), 
nous aurons 

• 21 



362 NOTKS. 

d*où, enfin : 

XY«(e' + ©'' + «'" + e")- ^^ If' + r" + 1^" + r^. 

Pour avoir la tension d'une tranche quelconque X de la 
chaîne électro-dynamique, il faut donc faire la somme de toutes 
les forces électromotrices comprises entre l'extrémité A' de la 
chaîne et cette tranche X, et en retrancher le produit du rapport 
de la somme de toutes les forces électromotrices à la résistance 
totale du circuit par la résistance de la portion de la chaîne 
comprise entre l'extrémité A' et la tranche X. 

Jusqu'ici nous avons supposé l'axe des abscisses <Mmfondu 
avec la chaîne électro dynamique. La valeur absolue de XY varie 
nécessairement avec la position de cet axe des abscisses. Pour 
rendre l'expression de la tension tout à fait générale, il suffit 
d'ajouter au second membre de l'équation précédente une con- 
stante K qui représente la distance, positive ou négative, de 
l'axe des abscisses à la chaîne électro-dynamique A'B. Alors 
l'équation générale devient 

Appelons X, X', deux tranches prises sur une portion quel- 
conque du circuit, mais de manière qu'aucune force électromo- 
trice ne soit comprise entre ces deux tranches. Désignons par 
XY la tension de la première tranche, par XT' la tension de 
la seconde, et par r la résistance de Tare qui les sépare. Il est 
facile de trouver l'expression de la difiérence de tension de ces 
deux tranches. L'équation précédente montre que 

XY - X'Y' == ^ r. 
R 
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La hauteur da pente de la tranche X à la tranche X' est donc 

A = XY — X'r = ^ »*, 

et rintensitô du courant entre ces deux tranches est 

I — - = - 
~" r ~~ R * 

Ce dernier résultat est une confirmation de Texactitude delà 
formule qui donne la tension d'une tranche quelconque de la 
chatne électro-dynamique ; car nous savons que l'intensité du 
courant doit être la môme dans toutes les parties du circuit. 

Courants dérivés. — Les principes développés dans les 
pages précédentes nous permettent de déterminer les intensités 
des courants connus sous la dénomination de courants dérivés, 
qui s'établissent à travers les diverses branches des conduc- 
teurs multiples. 

Soit (6g. 85} MXC'YN une portion de l'arc interpolaire d'une 
pila. Considérons le circuit avant que les conducteurs latéraux 




oti de dérivation XCJ^, XC"'Y, aient été établis ehite la trah 
che X et la tranche Y. 

Désignons par r' la résistance du conducteur XC'Y, et par R la 
résistance du reste du circuit. Appelons courant primitif \e fltix 
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d'électricité qui traverse le condooteur MC'N avant rétabKsse- 
ment des dérivations; son intensité sera 

Courant primilif. . . l = — - — j (I ). 

Après l*établi8sement des fils de dérivation XC'Y, XC'"Y, 
la résistance du circuit entre X et Y est nécessairement dimi- 
nuée. Quoi qu'il en soit, nous pouvons imaginer un conduc- 
teur unique qui opposerait la même résistance que les trois 
conducteurs réunis XCY, XC'TT, XC'"Y, et qui pourrait leur 
être substitué sans troubler ni le flux d'électricité, ni la distri- 
bution des tensions dans le reste du circuit. Si nous appelons 
r la résistance de ce conducteur équivalent, et courant prin- 
cipal le flux qui traverse la chaîne électro-dynamique , nous 
aurons 

le 
Courant principal .... 1' = (2). 

De plus, d'après le principe établi pages 362 et 363, la difie- 
rence des tensions des sections X et Y, ou la hauteur de pente h 
de la section X à la section Y est fournie par la relation 



et rintensité du courant qui traverse ce conducteur unique 
qui remplace les trois autres entre les sections X et Y, a pour 
expression 



h _ 2e 

r ~" R -f r' 



Mais la hauteur de pente h subsiste la même quand, au lieu 
de ce conducteur unique de résistance r, les tranches X et Y 
sont réunies par les trois conducteurs XCY, XC"Y, XC'"Y. 
Par conséquent, si nous $lésignons par » ', r'', r"\ les résistances 
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de ces trois conducteurs, la hauteur de pente h, qui leur est 
commune , détermine rétablissement de trois courants , tous 
dirigés de X en Y, et dont Fintensité est représentée par les 
expressions 



2tf r 



(3) 



R + r • r' • 

iB r 

R +r * P'' 
_ 2a r 

R + r * r^'* 

D'ailleurs, comme la section Y et la section X doivent être 
traversées par la même quantité d'électricité, les trois conduc- 
teurs réunis doivent apporter à la section Y autant d*électricité 
que leur en cède la section X. Il en résulte que la somme des 
intensités de ces trois courants établis de X en Y doit être égale à 
rintennté du courant qui traversait le conducteur unique de - 
section r, ou à l'intensité du courant principal qui règne dans 
le reste de la chaîne électro-dynamique. Cette condition nous 
conduit à la relation suivante : 



d'où 



d*où, enfin : 






1 = L + 1 + JL 



f//'r^' 



r'V''4-r'r'//+ry'* 



Telle est la résistance du conducteur unique qui, sans porter 
aucune perturbation ni dans l'intensité du flux d'électricité, ni 
dans la distribution des tensions du reste du circuit, peut être 
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subskitaé aux tnns conâucteora qui relient la tranche X à la 
tranche T. 

Appelons courant partiel , celui qui traverse le conducteur 
XC'Y ; premier courant dérivé, celui qui traverse le conducteur 
XC"Y ; second courint dérivé ^ celui qui traverse le conducteur 
XC'"T, et remplaçons r par sa valeur dans les équations (2) 
et (3). Nous obtien Irons ainsi les expressions générales des 
intensités des cinq courants dont la considération se rattache 
au problème que nous nous sommes posé. 



Courant primitif . . I 
Gourant principal. . V 






. , * ler"rfff 

Courant partiel • . . t' = -- =: 



!«' courant dérivé. . i" = 
2*^ courant dérivé . . i'" = 



r' R (r"r'"+r'r'"+r'r'0 -f rW" 

_fc lar'r'" 

r'' — R {rWr'",-h r'r"f+rfr")+rfrf¥"' 
h ler'r' 



ffti R (r'/W"+r'f'''+f'r'0+r'f'y" 



Il est facile de voir : 

4° Que r intensité V du courant principal est toujours plus 
grande que Fintensité I du courant primitif, ce qui est une con- 
séquence nécessaire de la diminution de résistance qu'apporte 
rétablissement des dérivations dans la portion du circuit com- 
prise entre X et Y; 

V Que la somme des trois intensités t', t'', i"' du courant 
partiel et des deux courants dérivés est égale à Tintensité 
du courant principal, ce qui est une conséquence nécessaire 
de ce fait, que le flux d*électricité est à Tétat permanent dans 
le circuit. 

Enfin un simple coup d*œil jeté sur les quatre dernières équa- 
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lions montre comment les eicpressions des intensités t', t", i'" 
du courant partiel et des deux courants dérivés se déduisent de 
Texpression générale de Tintensité V du courant principal. 

Examen de quelques eas particaliers. — Il est inté' 
ressaut de déterminer Tinfluence de la résistance de Tare inter- 
polaire de la pile sur la distribution des tensions et sur l'in- 
tensité du courant. Les problèmes soulevés par cette question 
se réduisent à trois, que nous examinerons successivement. 

1 " Pile composée de coupîei égaux et fermée »uf elle-même, -^ 
Dans ce cas, les résistances des arcs conjonctifs des couples 
sont toutes égales entre elles et à la résistance de l'arc interpo* 
laire. De plus, toutes les forces électromotrices ont nécessai- 
rement la môme intensité. 

Soient (fig. 86) : 
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A', A", A'", A»^, les surfaces d'excitation de quatre couples 
égaux ; 

A' A", A" A'", A'" A»^ , les trois arcs conjonctifs de ces 
couples ; 

A^^B, Tare interpolaire de la pile; 

R, la résistance totale de la chaîne électro-dynamique ; 

r, la résistance de Tare interpolaire égale à celle de chaque 
arc conjonctif ; 

e, la force électromotrice d*un couple. 

Puisque les quatre couples sont égaux, nous avohs 

Xe == 4e, R = 4r, 
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et, pour la valeur commune des quatre hauteurs de pente, 

h' = h" = V'' = /.'» = ~ r = - r = e. 
R 4r 

Si nous prenons 

la ligne régulièrement ondulée C/A"C"A'"C"'A'^C>vB repré- 
sentera le mode de distribution des tensions dans cette pile, 
composée de couples égaux et fermée sur elle-même. L'intensité 
du courant sera nécessairement 

2fl je e_ 

"" R "" 4r "■ r • 

L'intensité du courant de cette pile fermée sur elle-même est 
donc égale à l'intensité du courant d'un seul de ses couples 
fermé sur hii-méme. 

Nous pouvons généraliser lès résultats précédents, et sup- 
poser la pile composée de n couples égaux et ferméa sur elle- 
même. Nous aurons 

2e = n0, R = «r, 

V= ;/^= h'ff = V' . . . . = /»» = I* r = - r = c, 

R nr 

le ne e 

"~ R """ nr r ' 

Ainsi, quel que soit le nombre des couples égaux associés en 
tension, quand la pile est fermée sur elle-même, Fintensité du 
courant est é^ale à l'intensité du courant d'un seul de ses cou- 
ples fermé sur lui-même, et dans chacun des arcs conjonctifs 
la hauteur de pente ne dépasse jamais la valeur de la force 
élertromotrice e d'un des couples composanis. 
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Mais, dans la pile fermée sur elle-même, la force totale qui 
pousse rélectricité dans la chaîne électro-dynamique est égale 
à la somme des hauteurs de pente, c*est-à-dire à la somme des 
forces électromotrices des couples composants. Nous avons, 
en effet, 

hf + hff + fcw. ... + fc» = nd. 

Dans un couple seul fermé sur lui-même, la force totale est 
égale à e, et la résistance totale à r. Dans une pile de n cou- 
ples égaux fermée sur elle-même, la force totale est égale à ne, 
et la résistance totale de la chaîne à nr. Donc la force totale de 
la pile fermée sur elle-même et la force d'un couple seul fermé 
sur lui-même sont dans le même rapport que les résistances 
des deux systèmes, . condition nécessaire et suffisante pour 
assurer l'égalité des intensités des courants. 

V PiU d'un nombre quelconque de couplée égaux fermée par 
un are quelconque, — Dans ce cas, les forces électromotrices 
et les résistances des arcs conjonctifs restent égales; mais la 
résistance de l'arc interpolaire n*est plus égale à celle d'un 9rc 
conjonctif. 

Associons en tension quatre couples égaux Â^ A'', A'", A<^ 
(fig. 87), et fermons le circuit par un conducteur A'^B de résis- 
tance x ; la résistance de la pile est évidemment égale à la 

c^ 

cr 
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somme des résistances des trois arcs conjonctifs, ou à 3r. En 
conservant les notations déjà employées, nous aurons 

Se a 4tf, R = 3r 4" ^• 

2i. 
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Les trois hauteurs de pente des arcs oonjonctifs des couples 
seront égales, et leur hauteur commune sera 

h' = hf' = *"' « ~ r *^ 



La hauteur de pente de Tare interpolaire sera donnée par la 
relation 

2e 4e 

y^iT s= — a? sa : — oj. 

R 3r + a? 

Ces équations suffisent pour déterminer la forme de la ligne 
de distribution des tensions C'D"C''D'"C'"D»vG>vB dans la 
chahie électro-dyoamique. 

L'intensité du courant sera fournie par l'équation suivante : 

2e 4e 



R 3r + 03 

Comme la résistance œ de Tare interpolaire est plus grande 
que celle d'un arc conjonctif, 3r + x est plus grand que kr, 

e 
et, par suite, I est plus petit que — . L'effet constant de l'arc in- 
terpolaire est donc de diminuer l'intensité du courant de la pile. 
Les résultats précédents peuvent être étendus au cas d'une 
pile de n couples égaux réunis par (n— 4 j arcs conjonctifs dont 
la résistance commune est égale à r. et par un arc interpolaire 
de résistance x. Nous avons alors : 

Ze = ne, R «» (n — î) r + x; 

pour les {n — 4 ) hauteurs de pente des arcs conjonctifs, 

A' =± h" t= h'" « A" . . . « ft(n - 1) = *? r; 

R 
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pour la hauteur de pente h" de l'arc interpolaire, 

et pour Tintensité du courant, 

20 ne 



l <= 



R (n -^ i) r -{- X 

Quel que soit le nombre des couples n associés en tension, 
tant que la résistance âc de Tare interpolaire est supérieure à 
la résistance r d'un arc conjonctif, Tintensité I du courant de la 
pile est plus faible que Tintensité du courant d*un couple seul 
fermé sur lui-même. 

Dans cette pile de n couples égaux fermée par un arc inter- 
polaire de résistance x, la somme des hauteurs de pente de la 
pile, ou la force totale qui pousse Télectricité dans la pile elle- 
même, est donnée par la relation 

;i'+V' + fc'"... + fc(«»-t)=: ^ (n— 4) r. 

La hauteur de pente h'* de Tare interpolaire, on la force qui 
pousse rélectricité dans cet 9rc, est donnée par la relation 

le 
h» « — x. 
R 

La valeur de la résistance x de l'arc interpolaire exerce donc 
une grande influence sur la forme de la ligne de distribution des 
tensions, et sur la hauteur de pente dans chacun des conduc- 
teurs de la chaîne électro-dynamique ; mais, quelle que soit la 
valeur de cette résistance x de Tare interpolaire : 

4"* La somme de toutes les hauteurs de pento, ou la force 
totale qui pousse Télectricité dans le système, est égale à la 
somme des forces électromotrices. En effet, 

_(„_,) r + - ,r = -. ((„ - 1),+a.)= -^ R = ^e. 
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V La force qui poussa l'électricité dans la pile et la force 
qui entretient le courant dans Tare interpolaire sont dans le 
même rapport que la résistance de la pile et celle de Tare in- 
terpolaire : condition nécessaire et suffîsante pour que le courant 
ait la même intensité dans toute retendue de la chatne électro- 
dynamique. En effet, les valeurs précédemment trouvées des 

hauteurs de pente donnent 

le 

hf + hff + h"f ... + h i»-i) _ R^''""^^'' _ ( n^i) r 
fin ""2a X ' 

R * 
3° Pile communiquant avec le sol par son pôle négatifs et dont 
le pôU positif est isolé. — La distribution de Télectricité dans 
une pile ouverte se déduit facilement des équations relatives au 
cas d^une pile fermée par un conducteur quelconque de résis- 
tance X. Soient : 

n, le nombre des couples égaux ; 
e^ la force électromotrice d'un couple ; 
r, la résistance d*un arc conjonctif ; 
a;, la résistance de Tare interpolaire ; 
(ti — 4) r, sera la résistance de la pile. 
R == (n — 1)r -f X sera la résistance totale de la 
chaîne. 

Quand Tétat permanent est établi, nous avons 

2tf ■=• ne, R = (n — 1) r + a?, 
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Quand, le pôle négatif étant en communication avec le sol» 
le pôle positif est isolé, la pile est ouverte, ce qui revient à dire 
que les deux pôles sont réunis par un conducteur de résistance 
infinie. Pour déterminer la distribution des tensions dans ce cas, 
il suffit donc de faire x=qo dans les équations précédentes ; 
ce qui donne : 

R »= 30, 

V = V = fcw = /*'^ = a'" "^ '^ = 0, 

h» = 2e = ne, 

I = 0, 

Il résulte de ces relations que : 

l"" Les hauteurs de pente des arcs conjonctifs sont nulles; 
par conséquent, la tension de chaque arc est uniforme dans 
toute sa longueur. 

2° A", qui représente en réalité la tension de Textrémité 
isolée de la pile, est égale à la somme des forces électromo- 
triccs des couples associés. 

3"" Dans cette pile ouverte, il n'y a pas de circulation élec- 
trique, mais seulement une charge statique, car Tintensité I du 
courant est égale à zéro. 

La figure 88 représente Tétat électrique d'une pile de quatre 
couples égaux, dont le pôle négatif A' est maintenu à zéro par 
sa communication avec la terre, et dont le pôle positif A^ est 
isolé. Dans cette pile 

A'C = D"C'' « D'^CW == D'^C'» =r e, 

et la distribution des tensions est représentée par la ligne 
C'D"C"D'"C'''D>vC«^. 

Conformément aux principes précédemment établis, la ten- 
sion est uniforme dans toute la longueur de chaque arc conjone- 



374 NOTES, 

lif, égale à e dans le premier arc A' A", à %e dans le second arc 
A" A'", à 3a dans le troisième arc A"'A"^. La tension du pôle 




Fig. 88. 



positif isolé A*'' est égale à A«vC»^=4tf, c'est-à-dire à la somme 
des forces éleclromotrices du système. 

Chote des tensions polaires dans nne plie ouverte 
an moment oA elle est fermée. — Les âgttres 87 et 88 
représentent, la première la distribution des tensions dans une 
pile de quatre couples égaux fermés par un arc interpolaire A'^B 
de résistance 0); la seconde cette même distribution dans une 
pile ouverte de quatre couples égaux. Il est facile de voir que 
la tension A^^O^du pôle positif est plus faible dans la pile fer* 
mée que dans la pile ouverte L'établissement du conducteur 
interpolaire a donc pour etfet immédiat de déterminer une chute 
des tensions polaires. Les formules précédentes nous donnent 
le moyen de déterminer la chute qu'éprouve la teiiskm du pôle 
positif dans une pile de n couples égftux en communication 
avec le sol par le pôle négatif, au moment où Ton ferme le 
circuit. 

Tant que la pile reste ouverte, nous savons que la lettsion du 
pôle positif est 

h" Sis le = ne. 
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Mais du moment que le circuit est fermé, la circulation com- 
mence ; la di8tnbutio& des tensions dans la pile et dans Tare 
interpolaire se modifie, et les hauteurs de pente s'établissent 
dans les diverses parties de la chaîne électro-dynamique, de 
manière que leur somme soit égale à la somme des forces élec- 
tromotricés. Quand Tétat permanent est atteint, Télectricité 
circule sous la pression d'une force égale à la somme de ces 
hauteurs de pente ou à la somme des forces électromotrices, et 
la tension du pôle positif devient 

la ne 



R (n — 1) r + a; 

d'où 






Dans cette équation, (n — 4) r représente la résistance de la 
pile, et a; la résistance de l'arc înterpolaire. La tension h^ du 
pôle positif reste donc d'autant plus rapprochée de i\e^ que la 
résistance de l'arc interpolaire est plus grande par rapport à 
celle de la pile ; elle n'est égale à ne que dans le cas où x est 
tn/fnt, c'est-à-dire quand la pile est ouverte. 

La chute qu'éprouve la tension du pôle positif, par le fait de 
l'établissement de l'arc interpolaire, est donc 



ne ( (n— l)r \ 
. x^=^ ne\ : — 1 = 




Cette chute de tension est d'autant plus faible, que la résis- 
tance X du conducteur interpolaire est plus grande, par rapport 
à la résistance (n— 4} r de la piie. Pour la rendre nu/i^, il faut 
faire x infini, c'est-à-dire laisser la pile ouverte. 
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NOTES 



g m. .— INtlfUMitîmi d« Péleetridté. dans le em oà la parte 
par Tair n'est pat négligeable, 

OUm a traité (4) la queBtioo de la dislributioo de rélectricité 
dans rétat permanent, quand l'air environnant exerce une in- 
fluence appréciable sur le circuit. L'expression générale qu'il a 
donnée de la tension d'une tranche quelconque du circuit prouve 
suffisamment que cet intéressant pn^léme n*est pas de nature 
à être directement abordé par une méthode élémentaire. Nous 
essayerons, dans les pages suivantes, de donner une idée de 
rinfluence de la perte par l'atmosphère sur la distribution des 
tensions, en nous appuyant sur la théorie des courants dérivés. 
1/action de Tair humide sur une chaîne électro-dynamique se 
réduit, en effet, à celle d'un système de circuits de dérivation 
d'égale résistance, aboutissant à la terre et établis sur chacune 
des tranches de cette chaîne. 




Fig. 89. 

4* Soit AB (fig. 89) un conducteur de résistance 2r en com- 
munication avec le sol par son extrémité B, et par son extré- 

(1 ) Théorie mathénuOique des courants électriques, par 6. -S. Obro , 
traduction de J.-M. Gaugain, 4860, p. 117. 
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mité A avec une source de tension eonsfonle AF= (. Établissons 
au point 6, milieu de AB, une dérivation aboutissant à la terre, 
dont la résistance soit ar. Évidemment, quand Tétat permanent 
sera établi, la tension sera uniformément décroissante de A 
en 6 et de 6 en B ; pour avoir la forme de la ligne des ten- 
sions F2/B, il suffit donc de déterminer la tension hb' = t! du 
point 6, milieu de AB. En s*appuyant sur la ibéone des courants 
dérivés et sur ce principe que, dans une seetion quelconque du 
circuit, l'intensité du courant est égale au quotient de la diffé- 
rence de tension de ses deux extrémités par la résistance de 
cette section, il est facile de déterminer la tension bb' = if du 
point de dérivation 6. 

En effet, le courant principal I, qui règne de A en 6, se par- 
tage au point 5, pour fournir un courant partiel d'intensité t' au 
conducteur 5B de résistance r, et un courant dérivé d'intensité x 
au circuit de dérivation de résistance ar. Noos avons nécessai- 
rement, entre ces trois courants et les résistances du circuit 
partiel 5B et du circuit de dérivation, les relations suivantes : 

I = •' + 0?. 

X r ~^ ' 
d'où 

Mais les intensités I du courant principal et t' du courant 
partiel sont données par les relations 

r 
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Remplaçant I et i' par leurs valeurs dans Téquation (1), nous 
avons 

a 



(' = 



2a + 1 

Par conséquent, dans ce systèmei 
En A, la tension est 



(. 



AF 



t; 



En b, la tension est 66' = (' = 

En B, la tension est iovi^ovin nulle. 
r 



2to+i 



t; 




Fig. 90. 

2° Soit maintenant un conducteur AB{fig. 90) de résistance 3r 
divisé en trois sections égales. A chacun des points 6, c, établis- 
sons une dérivation de résistance ar aboutissant à la terre. 
Maintenons en A une tension constante k¥ = t, et mettons 
Tautre eictrémité B du conducteur en communication avec la 
terre. La même méthode sert à déterminer la ligne de distribu- 
tion des tensions Ffr'c'B. Soient : 

AF =» e, 

ccf = f'. 



La résistance du circuit partiel cB étant r et celle du cir- 
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cuit de dérivation établi en c étant ar^ la résistance de ces deux 
circuits réunis est 



ar + r a -{- i' 
La résistance du conducteur, à partir du point 6, sera donc 
ar (2a + i)r 



r + 



a 4- 1 a + A 



Le courant principal I, qui règne de A en b, fournit, en 5, 
un courant partiel d'intensité i' au conducteur bc, et un courant 
dérivé x au circuit de dérivation établi en 6. Nous avons néces- 
sairement les relations suivantes : 





<• + <r = I, 




i' ar a(a + l). 




» ~" {2« + l)r "~ 2a + 1 ' 




« + 1 


d'où 




(i) 





Le courant partiel t' se bifurque en c, fournit un courant 
d'intensité x au circuit de dérivation établi en c, et un courant 
partiel t^' au circuit partiel CB. Nous avons les relations sui- 
vantes : 



d'où 

(2) 



!!! — ?!; — 

X r ' 



o» + 8a +1 
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Hais, d'autre part, 






,_'-'' 




r 








r 



Ces trois dernières équations, combinées avec les équations (4 ) 
et (2), donnent 

_ g (2a + i) 



t" 



3a» -J- 4a + 1 
aï 



3a2 -|- 4a + I 
Par conséquent, dans ce système. 

En A, la tension est AF = / ; 

En 6, la tension est ly z=z i' 



a{U + I) 



3a» + 4a + 1 

a» 
En c, la tension est» • ... ce' = <" = ; — f ; 



t; 



En B, la tension est toujours nulle, 

F 



3a» + ia + i 




3<» Le conducteur ÂB de résistance 4r (fig. 94) est partagé 
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en quatre sections égales; on chacun des points 6, c, c/, est 
établie une dérivation de résistance ar aboutissant à la terre. 
La tension ÀF= t de l'extrémité A est maintenue constante ; 
l'extrémité B est en communication avec le sol. Â Tétat per- 
manent, la distribution des tensions est la suivante : 



En A, U tension est AF = l ; 

En fr, la tension est W = t' = 

En c, la tension est ce' » /" = 

En d, la tension est dd' =s t'" = 

En B, la tension est toujours nulle. 

r 



a (8a^ 4- 4a + I) 



*a* -h- lOa* + 6a -f- 1 
a» (2« + 1) 


4a» + 10a» + 6a + i 

0* 



/; 



t; 



4a» 4- 10a' + Oa + 1 




4*^ Avec un conducteur ÂB de résistance 5r (dg. 92), partagé 
en cinq sections égales, et quatre dérivations équidistantes, 
aboutissant à la terre et dont chacune est de résistance ar, si 
l'on maintient toujours A à la tension conHanle AF = ( et B 
en communication avec la terre : 



En A, U tension est AF== <; 
End, la tension est hb^^t^ ■ 



a(4o^ + lOo' 4- 6a + 1) 
5a*+ 20a» + 2Ia«-f- 8a+ 1 



t; 
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aHZa^ + 4a 4- 1) 
En c, la icDsion est ce' = <" = , . . 1^ , 7 ^, ^ , ^ , , t\ 

a3.2a 4- 1) 
End, la tension est dd^ = l"f== ^ i . .n a . Z^ > i o . . *î 

a« 

En 6, la tension est ee' = («^ = — r— =-r r— *; 

5a<+ 20o3 + 2la^+ 8a+ 1 

En B, la tension est loi^onrs nulle. 

5*" Avec un conducteur ÂB de résistance 6r (iig. 93), partagé 
en six sections égales, et cinq dérivations équidistantes, abou- 
tissant à la terre et dont diacune est de résistance ar^ si Ton 
maintient toujours A à la tension constante AF= ( et B en 
communication avec la terre. 

En A, la tension est kF = t; 

„ ^ „ ,,, , o(5a< + 20o3+2la» + 8a+ 1) 

En 6, elle est W/ = C = — -^, , . \ , — ■ — p- l ; 

6tt« + 35a* + 5fia3 4- 36a2 + I Oa + 1 

, „ à^ ia^ + lOa» 4- 6a + 1) 

En c cc'=t'' = ^ ^ -^ -!— ^ (; 

6a5 + 35a* + 56a3+ 36a» + lOo + 1 

End dd'=i'''= a^(3a^ + 4a+i) 

6a» + 35a< -f 56a»+ 36a2 + 10a+ 1 

En«. eé'BminwK — t: 

6a« + 35a< + 56a* -f 36a» + lOo + 1 

" 6a6 + 35a<+56a3-f aea^ + lOa + l 

En B, la tension est toujours nulle. 

Bien que les tensions ne soient pas uniformément décnns- 
santés dans toute l*étendue du conducteur^ les valeurs des di- 
verses tensions à chaque point de dérivation prouvent qu'à l^état 
permanent, la tension d*une tranche quelconque reste propor- 
tionnelle à la tension de la source, comme dans le cas où aucune 
dérivation n'existe. 
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L*iii8pection des valeurs précédentes des tenuons aux divers 
points de dérivation conduit aux oonclusions suivantes : 

4 Étant donné un conducteur avec un système déterminé 
de dérivations d*éga1e résistance, équidistantes et aboutissant 
à la terre, les tensions des divers points de dérivation sont des 
fractions de la tension constante de la source, qui toutes ont le 
môme dénominateur. 

2° Les numérateurs des fractions correspondantes à un sys- 
tème de dérivations se forment en multipliant par a les numé- 
rateurs et le dénominateur commun du système précédent. 



^\^ 




/J Je TT 

Fis. ^« 



3° Le dénominateur commun des fractions correspondantes 
à un système de dérivations est égal au produit du dénomina- 
teur commun du système précédent par la quantité (2a -f^ 4)^ 
diminué du produit du numérateur correspondant à la valeur 
de (' dans le système précédent par la quantité a. 

Ce mode de génération des expressions des tensions aux 
points de dérivation, et la possibilité de rendre r aussi ^e\\\ et 
a aussi ^rani qu'on le veut, permet de multiplier indéfiniment 
le nombre des dérivations sur un conducteur donné. 

Pour donner un exemple de la forme de la ligne des tensions, 



38& NOTES. 

assignons à a la valeur 4 00 ; nous aurons, dans le système de 
cinq dérivations équidistantes : 

En A, la tension est AF = t; 

En fr, — W = t' = 0,818 ^ 

En c, — ce' = ("= 0,645 (; 

En d, — dd^, ^ «'"== 0,478 <; 

En e, — ee' = f'^= 0,316 «; 

En f, — fff = r = 0,157 t. 

La ligne des tensions est un polygone dont la convexité est 
tournée vers le conducteur AB. 

D'ailleurs, il est facile de voir que la différence de tension, on 
la hauteur de pente entre deux points successifs de dérivation 
diminue à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité B du con- 
ducteur. Par suite, rintensilé du courant suit une marche décrois- 
sante de A en B. La décroissance du courant devient moins 
rapide à mesure qu'on se rapproche de Textrémité B. 

A mesure que les dérivations se rapprochent, les côtés du 
polygone se raccourcissent; à la limite, quand les points de dé- 
rivation ne sont plus séparés que par un espace infiniment 
court, le polygone devient une courbe r^ulière. 

Le cas de points de dérivation séparés par un intervalle infî^ 
niment court correspond à un conducteur exposé à l'action d'une 
atmosphère humide. Par conséquent, quand la perte d'électri- 
cité par l'air n'est plus négligeable t 

4 ^ La ligne de distribution des tensions est une courbe dont 
la convexité est tournée du côté du conducteur. 

V L'intensité du courant diminue à mesure qu'on se rap- 
proche de l'extrémité B du conducteur en communication avec 
la terre. Cette décroissance du courant devient moins rapide à 
mesure qu'on se rapproche de l'extrémité B. 

3^ Les tensions des divers points du conducteur restent tou- 
jours proportionnelles à la tension constante de la source en 
communication avec l'extrémité A du conducteur. 
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En terminant cette élude de la distribution de Télectricité 
dans un conducteur, quand la perte par Tair n'est pas négli- 
geable, nous devons signaler une relation fort importante. Repre- 
nons le conducteur AB de la figure 93, sur lequel sont établies 
cinq dérivations équidistantes et équirésistantes, les tensions 
des points de dérivation, dont nous avons donné les expres- 
sions générales (page 382} fournissent les relations suivantes : 

ÏP (' o(.na< + 20tt'-f 2lû2-f8a4-l) a 

W+dd' — f!+î!!!' — q(«o* + ^^tt^ 4- 22a» 4 8a+ 1) 2a + ! 
ce' "~ t" .^ a^{Âa^+iOa^ + 6a+i) "^ ~"a 

cc'+ ee' _ t^f + t" _ tt»(6a^+ iltt» + 6a + I) _ 2a + f 

dd' "" ('" "^ a3(3a2 + 4a -f i) "" â 

dd^ + fr ^ ("^ 4- <* _ g3(4a2 + 4a ,|, 1) ^ 2a + \ 

te '^ <«▼ "" o<(2o +1) "" ô 

ee' + _ P^ + _ a<(2a + I) _ 2a + i 
rr "^ r ~" a« "^ a 

Nous avons donc, en définitive, 

t + i^f _tJ_±J^ _ l'f + r _ i^'^ + t' _ HdLl — ^lltA 
if "^ (ff "" iffr ' 1^ r ~" a 

Nous avons dit que raction de Tair humide doit être assimilée 
à celle d*un système de dérivations d'égale résistance établies 
en chaque tranche de ce conducteur. Les tensions des divers 
points d une chaîne électro-dynamique exposée à Faction de 
Tair doivent donc satisfaire aux relations précédentes. Fourier 
a établi dans sa Théorie de la chaleur, et M. Despretza prouvé 
par Texpérience que ces relations sont précisément celles qui 
relient les températures des tranches d'une barre métallique 

22 



S80 NOTES. 

placée dans un milieu à zéro; chauffée par unboul et dont Tautre 
bout est maintenu à zéro, lorsque Tétat permanent est atteint. 
Il en résulte que la perte d'électricité joue le même rôle que 
le rayonnement latéral d'un corps chaud, et qu'à l'état perma- 
nent, la distribution de l'électricité dans une chaîne électro- 
dynamique est la mémo que celle de la chaleur dans une barre 
exposée par une de ses extrémités à l'action d'une source de 
chaleur constante. 

Nous avons insisté sur ces relation^ remarquables, parce 
qu'elles se présentent comme une conséquence directe des lois 
de l'état permanent, et que ces lois elles-mêmes ne sont que 
l'expression générale des résultats fournis par l'expérience. 
Plus on étudie cette question, plus on demeure convaincu que 
la propagation de l'électricité dans une chaîne électro-dyna- 
mique et celle de la chaleur dans une barre métallique, sont 
soumises aux mêmes lois; on comprend alors combien est juste 
et féconde l'idée fondamentale sur laquelle Ohm faisait reposer, 
dès 4 827, toute la théorie des courants électriques. 



ARTICLE lî. 

ftTAT VARIABLft, 

Des expériences rapportées dans l'article précédent et des 
déductions qui en découlent naturellement, il résulte qu'à Tétat 
permanent, les lois de l'intensité du flux électrique et de la dis- 
tribution des tensions dans un conducteur AB homogène et de 
même section dans toute son étendue, en communication par son 
extrémité A avec une source de tension constante AF et par son 
extrémité fl avec la terre, peuvent être résumées ainsi qu'il suit : 
Quand la perte par l'air est nulle ou négligeable : 
La tension XY d'une tranche quelconque X du conducteur 
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AB (fîg. 94) est directement proportionnelle à la tension con- 
stante AF de la source, et à la distance XB de cette tranche au 
point B. Par conséquent, la tension du conducteur décrott uni- 




Fi«« 94. 



formément de A en B, et la droite FB représente la ligne do 
distribution des tensions. 

La hauteur de pente entre deux tranches équidistantes quel- 
conques, prises sur le conducteur AB, est constante quand A F 
ne varie pas, et reste toujours proportionnelle à AF. 

L'intensité du flux d'électricité est la même dans toute l'éten- 
due du conducteur, directement proportionnelle à ia tension A F 
de la source et à la section transversale du conducteur, et in- 
versement proportionnelle à la longueur du conducteur AB. 

Quand la perte par Tair n'est pas négligeable : 




FIg. 95. 

La ligne des tensions (fig. 95) est représentée par une courbe 
dont la convexité est tournée vers le conducteur ; mais la ten- 
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sion XY d'une traocbe quelconque X du conducteur reste pro- 
portionnelle à la tension A F de la source. 

La hauteur de pente entre deux tranches séparées par un 
intervalle très petit diminue de Textrémité A à rextrémité B, 
ot cette décroissance devient moins rapide à mesure qu on se 
rapproche du point B. 

L'intensité du flux d*électricité varie comme la hauteur de 
pente, et sa décroissance devient aussi moins rapide à mesure 
qu'on se rapproche de Pextrémité B du conducteur. 

Avant d'aborder les lois de Tétat variable, nous devons arrê- 
ter un instant notre attention sur un élément fort important de 
la question signalé pour la première fois par M. Gaugain (1), et 
dont il a donné une étude expérimentale très complète. 



Fig. M. 

Soit AB (fig. 96) un conducteur homogène et de même sec- 
tion dans toute son étendue, en communication par son extré- 
mité A avec une source d'électricité de tension constante AF. 

Mettons l'extrémité B en communication avec le sol, et atten- 
dons que rétat permanent soit établi. La droite FB représente 
la ligne des tensions. Tant que dure Técoulement d'électricité, 
ce conducteur possède une charge d'électricité libre qu'il con- 
serverait si, à un moment donné, on l'isolait par ses deux ex- 
trémités, et qui est proportionnelle à l'aire du triangle FAB. Cette 

(1) AnnahLde physique et de chimie^ 3^ série, 1 860, t. MX, p. 26 
et 58. 
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charge est ce qoe M. Gaugain appelle la charge dynamique do 
conducteur. 

Laissons Textrémité A en communication avec la source, et 
isolons Textrémité B. Évidemment le conducteur prend une 
charge uniforme d'électricité statique qui a partout la ten- 
sion A F de la source, et qui est proportionnelle au rectangle 
FABB. Cette charge est ce que M. Gaugain appelle la chargé 
italique du conducteur. 

La théorie conduit à cette conclusion que, pour une même 
tension de la source, la charge dynamique à Fétat permanent 
est la moitié de la charge italique du conducteur. Dans une suite 
d^expériences multipliées très concordantes, M. Gaugain a dé- 
montré l'exactitude de cette proposition. 

M . Gaugain a fait une étude expérimentale des circonstances 
qui peuvent influer sur la valeur de la charge dynamique ; ses 
recherches l'ont conduit à des résultats très importants. 

Supposons que, sans changer Taire de la section d*un con^ 
ducteur, noas fassions varier la forme de cette section. Le flux 
d'électricité, qui ne dépend que de Taire de la section, reste 
invariable ; mais la charge dynamique varie avec la forme de 
la section, augmente et diminue avec le périmètre de cette 
section, c'est-à-dire avec Tétendue superficielle du conduc- 
teur. 

Prenons pour conducteur un cylindre creux de diamètre ex- 
térieur constant, et faisons varier son diamètre intérieur; la 
section de ce conducteur sera variable, mais sa surface exté- 
rieure restera constante. Dans ce cas, Tintensité du flux aug- 
mente ou diminue proportionnellement à la section; mais la 
charge dynamique reste toujours la même, quelle que soit 
Tépaisseur des parois du cylindre. 

La charge dynamique, comme la charge statique , dépend 
donc exclusivement de la forme et de Tétendue de la surface 
extérieure du conducteur. Dès lors, pendant le passage du flux 

32. 
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d*ilectridl6, comme dans TéUt statique , il n*y a de («mton 
éUciroicopique qu'à la surface du conducteur. 

Cependant, puisque Tintensité du flux est toujours propor- 
tkmneile à l'aire de la section du conducteur, il faut bien que 
toutes les molécules de cette section participent à la transmis- 
sion ; mais on est conduit à rejeter Thypothèse fondamentale de 
régale tension de toutes les molécules d'une tranche du con- 
ducteur, sur laquelle Ohm s'est appuyé. M. Gaugain a démon- 
tré (4 ) que, pour faire dispai altre de la formule générale de Ohm 
cette dernière hypothèse débormais inadmissible, et la rempla- 
cer par la notion de la charge dynamique, il suffit de faire subir 
à cette formule des changements peu importants qui n'en altè- 
rent nullement la forme, et portent exclusivement sur le coeffi- 
cient relatif à la conductibilité du conducteur. 

M. Gaugain appelle coefficient de charge la quantité d'électri- 
cité qu\,kVétat étatique, constitue la charge d'un conducteur de 
section déterminée, dont la longueur est égale à Vuniié, isolé 
dans toute son étendue, et mis en communication par une de 
ses extrémités avec une source d'électricité de tension ^ale à 
Vunité. Ce coefficient de charge est évidemment une fonction 
de la section du conducteur que la théorie de Poisson permettrait 
de déterminer. Il est plus simple de le considérer, avec M. Gau- 
gain, comme une quantité qui doit, dans chaque cas particulier, 
être déterminée expérimentalement. 

Soient : 

C, le coefficient de charge d'un fil ; 
e, la tension constante de la source ; 
I, la longueur de ce fil. 

(1) Théorie mathématique des oouranti électriques^ par G.-S.Obm, 
trtdttclion J. M. Gaugain, 1860, note A, p. f 74. 
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La charge statique de ce fil est évidemment 
Cel, 

et sa charge dynamique est, d*après les principes développés 
plus haut, 

Cet 

2 * 

Étant donné un fil quelconque en communication par une de 
ses extrémités avec la terre, et par l'autre avec une source d*élec- 
tricité constante, la charge dynamique de ce fil, quand Tétat 
permanent est établi, est proportionnelle à son coefficient de 
charge. 

&0Û de l'étol variable. 

Les lois de Tétat variable peuvent se déduire des formules 
générales établies par Ohm dans sa Théorie mathématique des 
courante électriques. Fidèle à la marche adoptée dans cette 
étude, nous continuerons à éviter avec soin les considérations 
empruntées aux hautes mathématiques, et à prendre pour point 
de départ les démonstrations expérimentales de M. Gaugain. 
D'ailleurs, nous supposerons toujours que Télectricité se propage 
dans un conducteur homogtoe et de même section dans toute 
son étendue, en communication par une de ses extrémités avec 
une source d'électricité de tension constante, etpar Tautre avec 
le sol. 

Darée 4a prop^saiioii ahM^oe. —M. Gaugain appelle 
durée de propagation absolue le temps qui s'écoule entre Tin- 
stant de l'établissement des communications et le montent ou 
une section déterminée du conducteur acquiert une tension^ àb^ 
solue donnée. 

Dans le cas où la perte par Tair est nulle ou négligeable, 
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M. Gaugain a démontré expérimentalement les proportions sui- 
vantes : 

Proposition I. — Lorsque la tension de la source varie sans 
que le conducteur éprouve aucun changement, ta tension d une 
section déterminée de ce conducteur, au bout d*un temps 
donné, est toujours proportionnelle à ta tension de la source. 

La durée de propagation alssolue , ou te temps nécessaire 
pour qu'une section déterminée atteigne une tension atMolue 
donnée, varie évidemment avec la tension de la source; mais la 
loi de cette variation n'a pas d'expression simple. 

Pkopositioic n. — Lorsque les dimensions du conducteur 
restent constantes, la durée de propagation absolue est inver- 
sement proportionnelle à sa conductibilité spécifique, ou direc- 
tement proportionnelle à sa résistance spéciGque. 

Proposition IH. — Quand la conductibilité spécifique et la 
section sont invariables , la durée de propagation absolue est 
directement proportionnelle au carré de la longueur du con- 
ducteur. 

Ces trois premières propositions se déduisent très facilement 
.de la formule générale de Olim relative à Tétat variable des 
tensions, dans le cas où la perte par Tair est nulle ou négli- 
geable. 

Proposition IV. — Quand la nature et la longueur du con- 
ducteur restent les mêmes, ainsi que sa surface extérieure, et 
que, par suite de cette dernière condition, te coefficient de ctiarge 
est aussi invariable, la durée de propagation absolue est inver- 
sement proportionnelle à la section du conducteur. 

Les conditions énoncées dans cette proposition peuvent être 
réalisées avec un cylindre creux, dont on fait varier Tépaisseur 
des parois en lui conservant ta roème surface extérieure. 

Proposition V. — La nature, la longueur et Taire de la sec- 
tion du conducteur restant les mêmes, si Ton modifie la forme 
de la section de manière à faire varier le coefficient de charge, 
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la durée de propagation absolue est directement proportion- 
nelle au coefficient de charge. 

Les conditions énoncées dans cette dernière proposition peu- 
vent être facilement réalisées avec un système de 61s qui sont 
tantôt réunis en faisceau, tantôt disposés parallèlement à une 
certaine distance les uns des autres. 

Quand la perte par Tair n*est plus négligeable, la première 
proposition reste vraie; au bout d*un temps donné, la tension 
d*une section déterminée du conducteur est toujours propor- 
tionnelle à la tension de la source. La même relation est nette* 
ment et clairement exprimée dans la formule générale de Ohm 
relative à Tétat variable des tensions, dans le cas où Ton tient 
compte de la perte par Tair. 

Lorsque Tatmosphère est assez humide pour que son influence 
ne puisse plus être considérée comme négligeable, les quatre 
dernières lois sont altérées, et toutes dans le même sens. M. Gau- 
gain, en effet, a montré que, dans le cas de la perte par Tair, 
la durée de propagation absolue suit une marche plus rapide 
que celle qui se trouve indiquée par chacune des quatre der- 
nières propositions. L'influence de Tatmosphère humide sur la 
durée de propagation absolue n*a pas été démontrée par voie 
expérimentale; M. Gaugain Ta déduite, par des raisonnements 
d'une grande simplicité, des lois de la durée de propagation ab* 
solue, dans le cas où la perte est nulle ou négligeable. Il a rendu 
un très grand service en établissant ce point important de la 
théorie des courants électriques. Les formules générales par 
lesquelles Ohm a représenté les phénomènes de Tétat variable, 
lorsque la perte par Tair est sensible, sont très compliquées, et 
il est fort difficile de voir dans quel sens varie la durée de pro< 
pagation absolue, quand la déperdition d'électricité est modifiée 
par un changement survenu dans Tétat hygrométrique de Fat* 
mosphère ambiante. 

IHirée de propasatlon relative. — M. Gaugain appelle 



39& NOTES. 

durée de propagation relative le tempB qui s'écoule entre l'in- 
stant de rétablissement des communications et le moment où la 
tension d'une section déterminée du conducteur est une fraction 
donnée de la tension de la source. 

Dans le cas où la perte par Fair est assez faible pour être 
complètement négligeable, M. Gaugain a déduit des cinq pro- 
positions précédentes les lois de la durée de propagation re- 
lative. 

Il résulte de la proposition I*^^* que la durée de propagation 
relative est indépendante de la tension de la source. Supposons, 
en effet, qu'au bout d*an temps (, une section déterminée m 
du conducteur ait atteint une tension e sous l'influence d'une 
source de tension E. Le conducteur restant le môme, portons 
la tension de la source à nB. Puisqu'il est démontré, d'après la 
proposition I'*, qu'au bout d'un temps donné, la tension d'une 
section déterminée du conducteur est toujours proportionnelle à 
la tension de la source, la section m, au bout du temps t, aura 
nécessairement acquis une tension ne sous l'influence de la 
source de tension nE. Par conséquent; la durée de propagation 
relative eit complètement indépendante de la ten»ion de la source, 
ou, en d'autres termes, le temps nécessaire pour que la tension 
d'une section déterminée du conducteur soit une fraction don- 
née de la tension de la source, est complètement indépendant de 
la tension de celle source. 

Les propositions II, III, IV, Y, étant expérimentalement dé* 
montrées pour une tension quelconque , restent évidemment 
vraies dans le cas où la tension de la section déterminée do 
conducteur est une fraction donnée de la tension de la source. 
Ces quatre dernières propositions s'appliquent donc à la durée 
de propagation relative, comme à la durée de propagation ab- 
solue. 

Dorée de l'état variable. — Tant que dure l'état va • 
riable, les tensions des diverses tranches du conducteur aug- 
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menlent suivant une marche asymptotiquo. L'état permanent est 
donc une limite qui ne peut être atteinte, rigoureusement par- 
lant, qu'au bout d'un temps infini. II n'est donc pas possible de 
déterminer avec précision Tinstant où cet état permanent est 
établi; mais, d'une part, nous savons que Télat permanent 
s'établit en môme temps dans toute la longueur du conducteur; 
d'autre part, M. Gaugain a démontré (1) que, dans l'état per- 
manent, la tension d'une section déterminée d'un même con- 
ducteur est toujours une même fraction de la tension de la 
source. La durée de tétai variable n'est donc qu'un cas parti- 
culier de la durée de propagation relative; les lois sont les mêmes 
pour l'une et pour l'autre. 

Dans le cas où la perte par l'air est nulle ou négligeable, 
les lois de la durée de Tétat variable sont donc les suivantes : 

Première loi. — La durée de l'état variable est indépendante 
de la tension de la source électrique. 

Deuxième loi. — Lorsque les dimensions du conducteur res- 
tent constantes, la durée de l'état variable est inversement pro^ 
portionnelle à sa conductibilité spécifique, ou directement pro- 
portionnelle à sa résistance spécifique. 

Troisième loi. — Quand la nature et la section du conduc- 
teur sont constantes, la durée de l'état variable est directement 
proportionnelle au carré de sa longueur. 

Quatrième loi. — Quand la nature et la longueur du conduc- 
teur restent les mêmes, ainsi que sa surface extérieure , et 
que, par suite de cette dernière condition , le coefficient de charge 
est constant, la durée de l'état variable est inversement propor- 
tio nelle à la section du conducteur. 

Cinquième loi. — La hature, la longueur et Taire de la sec- 
tion du conducteur restant les mêmes , si l'on modifie la formé 

(1) Annales de chimie 91 de phytique, 3« série, 1860, t. LIX, 
p. 44. 
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de la section de manière à faire varier le coefficient de charge, 

la durée de Tétat variable est proportionnelle au coefficient de 

charge. 

Les trois premières lois de Tétat variable se déduisent facile- 
ment de réquation générale de Ohm. Les deux dernières lois ne 
sont fournies par cette formule que lorsqu'on y a introduit la 
notion du coefficient de charge, en lui faisant subir la modifi- 
cation indiquée par M. Gaugain dans la première note de sa 
traduction. 

Prenons quatre conducteurs M, M', M", M'", tous en com- 
muDication avec la terre par une extrémité, et par Fautre avec 
une source d'électricité de tension constante ; et soient : 



La tension constantede la source r= 
La durée de Tétat variable. . 
Le coefficient de charge .... 
La longueur du conducteur. 
La conductibilité spécifique. 
La section transversale .... 
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En vertu de la cinquième loi, lorsque la conductibilité spéci- 
fique, la longueur et la section sont les mêmes, la durée de 
rétat variable est directement proportionnelle au coefficient 
de charge du conducteur; nous avons donc, pour les con- 
ducteurs M et M", 

T _ C 

Pour les conducteurs M" et M'", qui ont même coefficient de 
charge, même conductibilité spécifique et môme section, le 
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durées de Fétat variable satisfont , d'après la troisième loi , à 
la relation suivante : 

T" _ /2 

Enfin, pour les conducteurs M' et M"', qui ont même lon- 
gueur et même coefficient de charge, les durées de l'état varia- 
ble, d'après la deuxième et la troisième loi , satisfont à la relation 
suivante : 
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I I 

-yj^ T est évidemment une quantité constante que nous pou- 
vons représenter par I. Nous avons alors 

T = — . (. 

Il est facile de voir que la constante t est la durée de l'état 
variable dans un conducteur pour lequel 

C =i, l =iy 7 = 1, w =1. 

Mais — représente la résistance r du conducteur; l'expresr- 

23 
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sion de la durée de Tétat variable peut donc être mise sont la 
forme suivante : 

T = art. 

Les deux équations précédentes ne contiennent pas la tension 
de la source; elles sont donc nécessairement vraies pour un 
conducteur quelconque, et quelle que soit la tension constante 
de la source d'électricité. Il devait en être ainsi, puisque nous 
avons établi, dans la première loi, que la durée de Tétat variable 
est complètement indépendante de la tension de la source. 

M. Gaugain a déterminé expérimentalement (I) les rapports 
des coefficients de cbarge de fils métalliques de sections déter- 
minées. A cet effet, il a pris un échantillon de chaque conduc- 
teur d'un métré de longueur, il Ta placé sur un support isolant, 
et l'a chargé en mettant une de ses extrémités en contact avec 
une source électrique constante. Puis il a séparé le fil de la 
source, et a mesuré la charge communiquée en la faisant 
passer à travers un électroscope à décharge. 

Cette méthode , appliquée aux fils métalliques employés en 
télégraphie électrique , a fourni les résultats suivants : 

Diamètres des fils en millimètres . . 1 2 3 4 5 
Coefflcients de charge 100 113 125 133 141 

Les coefficients de charge croissent donc beaucoup moins 
vite que les diamètres des fils cylindriques. 

De ces nombres et de l'expression de la durée de l'état va- 
riable, on déduit facilement les relations suivantes : 

Diamètres des fils ,..*.... 1 2 3 4 5 

Durées de Tétat variable 100 28,2 1 3,9 8,3 5,6 

Ces derniers rapports sont fort importants ; nous avons vu, 
(1) Comptes rmdus de V Académie dei sciences, 1860, U Ll, p. 638. 
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en effet (page 300 et suivantes) que la rapidité de la corres- 
pondance télégraphique dépend de la durée de Tétat variable , 
et les déterminations de M. Gaugain montrent que, sur les 
lignes aériennes, il suf6t d'augmenter le diamètre des fils con* 
ductears pour diminuer considérablement la durée de Tétat 
variable, et, par suite, rendre la transmission télégraphique 
beaucoup plus rapide. 

Les expressions générales de la durée de Tétat variable se 
rapportent exclusivement au cas où la perte par Tair est nulle 
ou assez faible pour être négligeable. Noud avons Vu précédem- 
ment (page 376) comment la distribution des tensions dans l'état 
permanent est modifiée lorsque la perte par Tair est assez intense 
pour qu'il faille en tenir compte^ Quant à TinQuence de cette 
perte par Tair sur la durée de Tétai variable, il n'est pas pos^ 
sible d'en déterminer le sens par des cobsidérations élément 
taires} il devient nécessaire de recourir aux équations générales 
du mouvement de Télectricité dans les conducteurs linéaires. li 
résulte de la formule de Ohm que la perte par Tair abtége la 
durée de Tétai variable, et d'autant plus qu'elle est elleHooéme 
plus intense. 

Dans tout ce que nous avons dit de Tétat variable, nous avons 
supposé le conducteur homogène et de même section dans toute 
son étendue ; nous avons supposé, en outre, qu'il n'y avait dans le 
circuit qu'une seule force électromotrice en jeu, et que la tension 
de la source restait coMkiniê pendant toute la durée de Técou • 
lement. Lorsque de ce cas simple on veut passer à la considé - 
ration d'une pile composée de plusieurs couples, la question se 
complique beaucoup : d'une part, il y a plusieurs forces élec- 
tromotrices en Jeu da&s le circuit, qui lui-même est composé de 
portions hétérogènes et de sections différentes; d'autre part , 
nous avons vu (page 374) qu'au moment où le circuit de la 
pile est fermé, les tensions polaires éprouvent une chute, en 
sorte que la tension de la source s'affaiblit pendant la durée de 
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l'état variable, et qu'à l'état permanent, la différence des ten- 
sions des extrémités du conducteur est sensiblement inférieure 
à ce qu'elle était au. début du mouvement électrique. Ni les 
formules de Ohm ni les expériences de M. Gaugain ne permet- 
tent de déterminer avec certitude Tinfluence de ces deux der- 
nières conditions. 

En ce qui regarde la durée de propagation absolue, il est 
permis d'affirmer que la chute de la tension polaire doit néces- 
sairement l'allonger ; car évidemment, quand la tension de la 
source s'abaisse, il faut plus de temps à une tranche détermi- 
née du conducteur pour atteindre une tension donnée que quand 
l'état électrique de la source reste constant. Mais il n'en est 
plus de même pour la durée de propagation relative. Si, par le 
fait de la chute de la tension polaire, la tension limite d'une 
tranche déterminée du conducteur s'abaisse, il est impossible 
de prévoir si le temps nécessaire à la tension de cette tranche 
pour devenir une fraction donnée de cette tension limite est 
allongé ou abrégé par la variation de la tension polaire. De 
nouvelles recherches sont donc nécessaires pour démontrer que 
les lois de l'état variable , telles qu elles ont été calculées par 
Ohm et expérimentalement établies par M. Gaugain , peuvent 
être étendues d'une manière absolue au cas où l'électricité est 
fournie par une pile composée de plusieurs couples. Dans l'état 
actuel de la science, le travail de M. Guillemin sur les grandes 
lignes télégraphiques , dont nous avons rapporté les principaux 
résultats (page 288), est, à notre connaissance, le seul qui ait 
été entrepris dans le but de déterminer les lois de l'état variable, 
dans le cas où Ton prend pour source électrique une pile com- 
posée de plusieurs couples, et pour conducteur un fil de ligne 
de plusieurs centaines de kilomètres. 
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NOTE B (pages 65 à 68). 

LOIS DE L*1NTEN8ITÉ MAGNÉTIQUE DES ÉLECTRO-AIMANTS. 

Soit AB (fig. 97) un barreau de fer doux placé dans une bo- 
bine C. 




Fig. 97. 

Désignons par 

I, rintensité du courant ; 

n, le nombre des tours de spire du fil de la bobine ; 

m, rintensité magnétique développée dans le barreau Â6. 

La force magnétisante p du courant est évidemment 

p «=a «I. 

MM. Lenz et Jacobi avaient déduit de leurs travaux que rin- 
tensité magnétique développée dans le barreau de fer doux est 
proportionnelle à l'intensité du courant et au nombre des tours 
de spire. Cette loi conduit à la formule bien simple 

m = cnl = cpf 

dans laquelle c représente une quantité constante. 

M Millier a démontré que cette formule n'est vraie que pour 
des courants faibles, et pour des barreaux dont le diamètre n'est 
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pas très petit par rapport à leur longueur. Il résulte de ses 
nombreuses et importantes recherches qu'entre les quantités p 
et m, il existe la relation suivante : 

(I) p = 220 d' tang 



0,00005 d2 ' 

dans laquelle d est le diamètre du barreau de fer doux AB, et 
les autres lettKS ont la signi6cation indiquée plus haut 

La formule de M. Millier démontre qu'il existe, pour chaque 
barreau, un maximum d'aimantation qud vïen ne peut lui faire 
dépasser. En effet, si noui donnons b p une valeur infinie^ m 
conserve une valeur finie^ car réqualion (1) devient 



m 

lang == oc , 

® 0,00005 d2 



d'où 



0,00005 cfl 3 ' 

m =-. - 0,00005 d« . 
2 

Cette valeur de m représente le maximum d*aimantation 
qu'il est possible de communiquer au barreau de diamètre d. 

Pour un second barreau de diamètre d' le maximum d'aiman- 
tation m* serait évidemment 



d'où 



Étant donnés deux barreaux de fer doux de diamètre d, d\ 
leurs maxima d'aimantation sont donc dans le rapport de d^ à 
d'^, c'est-à-dire dos carrés do leurs diamètres. 



m' 


2 


0,00005 


^'2, 




m 
m' 


d2 

^ d'2' 





LOIS DE L'iNTENSITé DES ÉLECTRO-AIMANTS. 403 

P 

Tant que la valeur de l'expression de la ligne tri- 

220 di 

gonométrique tans: ^ est très faible, on peut, sans 

^ ^ 0,00005 d^ 

erreur sensible, remplacer la tangente par son arc dans Féqua- 

tion (4); ce qui donne 

(2) m = cp \/ ^' 

. . , ^ . 0,00005 
c est une quantité constante égale à la fraction — — — . 

L'équation (2), applicable seulement aux cas dans lesquels le 
courant inducteur est faible et le diamètre du barreau de fer 
doux n'est pas trop petit par rapport à sa longueur, conduit aux 
conclusions suivantes : 

4*' Lorsque d est constant, c'est-à-dire quand on agit sur 
un môme barreau, l'intensité magnétique développée m est pro- 
portionnelle à la force magnétisante p du courant, ou au pro- 
duit de son intensité par le nombre des tours de spire du fil de 
la bobine : c'est la loi de MM. Lenz et Jacobi. 

T Lorsque d varie et que p reste constant, c'est-à-dire 
quand des barreaujé de diamètres différents sont soumis à l'ac- 
tion d'une môme force magnétisante ou d'une môme bobine tra- 
versée par le môme courant, les intensités magnétiques déve- 
loppées sont proportionnelles aux racines carrées des diamètres 
des barreaux de fer doux. 

Prenons deux barreaux dont les diamètres soient d, d', et 
soumettons-les à l'action de deux forces magnétisantes p, p'; 
nous aurons : 

(8) p==220d^.ng^-j3^, 

- m' 

(4) p,==220d"U„g ^^^jj3j^. 
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Si p et p' ont des valeurs telles que 

m m' 

^*°* 0,00005 dfl ^ ^^^ 0,00005 d'2* 
nous aurons 

m m' 



0,00005 d» 0,00003 d'2' 

q'où 

m __ à^ 

Dans ce cas, les intensités m, m' du magnétisme développé 
dans les deux barreaux sont dans le même rapport que les carrés 
de leurs diamètres, ou que leur mtixima d'aimantation ; en d'au- 
tres termes, ces barreaux acquièrent des intensités magnéti- 
ques qui sont une même partie aliquote de leurs maxima d'ai- 
mantation. Mais alors les équations (3) et (4) donnent la relation 
suivante : 

s 

p d T 

P~7î 

D*oii il résulte que, pour développer dans des barreaux de fer 
doux de diamètres différents la même partie aliquote de leurs 
maxima d'aimantation, il faut les soumettre à Taction de forces 
magnétisantes qui soient dans le rapport des racines carrées des 
cubes de leurs diamètres. 

M. le professeur Nicklès {\ ) a publié une très belle série de 

(l) L* Institut (Journal), 8 décembre 1852. — Comptes rendus de 
V Académie des scienceSy 1853, t. XXXVI, p. 490; t. XXXVll, 
p. 955; 1854, t. XXXVIIl, p. 266 et 397 ; t. XXXIX, p. 635. — 
Bulletin de la Société d'encouragement^ mai et juin, 1853. — A/e- 
moires de la Société de V Académie de Stanislas, Nancy, 1856. ~ 
Thèse pour le doctorat es sciences physiques. Paris, 1853 ^^ Us 
électro aimants» Paris, 1860, 
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recherches sur Taimantation. Nous ne pouvons pas aborder ici 
les nombreuses questions dont cet habile physicien a donné la 
solution ; nous devons nous contenter d^extraire de ses travaux 
les résultats relatifs aux propriétés des électro-aimants recti- 
lignes et des électro -aimants en fer à cheval. 

Pour les électro-aimanls rectilignes, toutes les autres condi- 
tions restant les mêmes, l'intensité magnétique développée 
augmente avec rallongement du barreau de fer doux. M. Nicklès 
explique cette influence de rallongement par Técartement des 
deux pôles de noms contraires qui diminue tes effets de neutra- 
lisation réciproque. Cependant cette influence de rallongement 
a une limite au delà de laquelle l'intensité magnétique décroît à 
mesure qu'on donne plus de longueur au barreau. D'ailleurs, la 
limite de l'allongement efficace est d'autant plus reculée que 
Tintensité du courant inducteur est plus considérable. 




Fig. 98. 

Les électro-aimants en fer à cheval (fig. 98) employés dans 
la télégraphie électrique sont munis de deux bobines, une -pour' 
chaque barreau de fer doux. Nous avons ici deux cas à con- 
sidérer : 

l"* Les bobines sont indépendantes et de même sens. L'ap- 
pareil se compose évidemment alors de deux électro-aimants 
rectilignes, parallèles, dont les pôles sont distribués de la même 
manière, et reliés par une pièce de fer doux en contact par ses 

23. 
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exlréonttés avec des pèlei de même nom. Dans ce cas, Fespé^ 
rience démontre que l'allongement des barreaui de fer duux a 
pour efTot d'augmenter Tintensité magnétique développée, 

3° Pour les électro-aimants en fer à cheval ordinaires dont 
^es bobines sont de sens inverses et qui agissent à la fois par 
leurs deux pôles, rallongement des barreaux de fer doux n'exerce 
aucune influence sur Tintensité magnétique développée ; mais il 
n'en est pas de même de leur éoartement, qui a pour résultat 
évident d'éloigner les pôles de noms contraires et de diminuer 
les effets de neutralisation réciproque. 

M. Nioklès a démontré, en effet, que, dans ces ciroonstancen, 
Fintensîté magnétique développée augmente avec Técartement 
des barreaux de fer doux, jusqu'à une certaine limite, au delîi 
de laquelle Finfluenoe de Fécartement change de signe et dimi- 
nue la puissance d'attraction de FéleGtro*aimant. 

L'écartement correspondant au maximum d'aimantation aug- 
mente avec Fintensité du courant. Pour les électro -aimants en 
fer à cheval de dimension ordiniilrOi O0t écartement peut varier 
entre six et douze centimètres. 



NOTE C (page 68). 

DISPOSITIONS A ADOPTER DAMS LA COHSTRUOTIOII DIS BOBIHES 
DBS ÉLBGTBO^AIMANTB. 

Sous le double rapport des dimensions des barreaux de fer 
doux et des intensités des oouranis inducteurs, les électro-ai- 
mants des appareils télégraphiques fonctionnent toi^jours dans 
des conditions telles, que la loi de MM. Lenz et Jacobi leur est 
applicable. Nous devons donc admettre que, dans tous les cas 
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considérés, l'intensité magnétique développée dans le barreau 
de fer doux est proportionnelle au produit de l'intensité du cou' 
rant inducteur par le nombre des tours de spire du fil de la 
bobine. Cela posé, le problème à résoudre est celui-ci : 

Quel rapport doit-il exister entre la résistance de la bobine 
et celle du circuit extérieur, y compris la pile, pour que Tinten- 
site magnétique développée dans le barreau de fer doux par le 
courant inducteur atteigne son maximum? 

Supposons la bobine composée de fil très fin, dont les tours 
de spire soient indépendants les uns des autres. Sans changer 
son volume, nous pouvons modifier à volonté la résistance de la 
bobine en faisant varier le mode d'association des spires simples 
du fil conducteur. 

1° Les spires simples peuvent être associées bout à bout ou 
en résistance. Dans ce cas, la résistance de la bobine est maxi- 
mum^ et égale à la somme des résistances des spires simples; 
sa longueur est égale à la longueur totale du fil, 

2' Les spires simples peuvent être disposées en conductibilité ^ 
c'est-à-dire associées par leurs bouts homologues, de manière 
à faire fonction de conducteurs parallèles, tous traversés simula 
tanémont par le courant. Dans ce cas, la spirale se réduit à 
une seule spire composée dont Taire est égale à la somme des 
aires des spires simples y et dont la longueur est égale à la lon- 
gueur moyenne d'une spire simple; sa résistance est minimum, 

3** Enfin les spires simples peuvent être associées partie en 
résistance, partie en conductibilité, La spirale est formée alors 
par un certain nombre de spires composées associées en résis- 
tance. En faisant varier le nombre des spires simples qui entrent 
dans chacune des spires composées, c'est comme si nous faisions 
varier la section et la longueur du fil de la bobine, et, par 
suite, sa résistance, en lui conservant le même volume autour 
du barreau de fer doux. 

Cela posé, supposons que la bobine contienne n spires «tm- 
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piM. Formons des spires co/mpoiée^ contenant chacune x spires 
gimples réunies en conduclilnlité, et associons-les en résistance. 

La bobine renferme ainsi — spires composées associées en ré- 

X 

sistance, et chaque spire composée, étant elle-même formée 
par Taccolement de x spires simples, représente un conduc- 
teur dont la section est x fois celle du fil métallique employé ou 
d*une spire simple. 

Soient : 

E, la somme des forces électromotrices de la pile ; 

R, la résistance du conducteur extérieur à la bobine, y 

compris la pile ; 
r, la résistance moyenne d'une spire Mmple, 

Il résulte évidemment du mode d'association adopté, que 
— sera la résistance moyenne d'une spire composée; 

nr 

— r-, la résistance totale de la bobine. 

or 

Dès lors l'intensité du courant sera 

E 






X^ 



et le produit de l'intensité du courant par le nombre des tours 
de spire 



n __ nE 



' «- + Î 

X 



Si nous désignons par c une quantité constante, et par A l'in- 
tensité magnétique développée dans le barreau de fer doux de 
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la bobine, nous aurons, d'après la loi de MM. Lenz et Jacobi, 

wE 



A = c 



nr 

X 

Pour que A soit un maximnm, il faut que le dénominateur du 
seccHid membre de cette équation soit un minimum , ce qui con- 
duit à la relation suivante : 
nr 

Le premier membre de cette équation représente la résis- 
tance de la bobine, et le second membre est la résistance du 
circuit extérieur à la bobine. 11 demeure donc démontré que : 

Le barreau de fer doux d'un électro-aimant acquiert le 
max/mum d'intensité magnétique, quand la résistance de la bo- 
bine est égale à la résistance du circuit extérieur à la bobine, 
y compris la pile elle-même. 

L'équation (1 ) peut être présentée sous une autre forme. Si 
nous désignons par /, «, p, la longueur, la section et la résis- 
tance spécifique du fil enroulé, la résistance de la spirale sera 

Pour obtenir le maximum d'aimantation, il faut donc satis- 
faire à la condition 

S 

Et comme, dans la construction des bobines, on se sert de 
tlls de cuivre dont la résistance spécifique p est égale à Tunité, 
la condition du maximum d'aimantation est exprimée par la 
relation suivante : 

(2) - = R. 
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Si nous tenons compte de cette circonstance, que le diamètre 
de ta bobine doit rester compris dans des limites déterminées, 
afin que l'action magnétisante d*une spire soit sensiblement 
indépendante de sa position, il nous est facile de voir que Téqua- 
tion (^i) conduit aux conclusions suivantes : 

1° Lorsque la résistance R du circuit extérieur est très grande, 

le rapport - doit être très grand ; il faut employer, pour la con- 
struction de la bobine, un fil très long et très fin. C'est le cas 
des électro-aimants qui sont intercalés dans le circuit des 
lignes télégraphiques. 

%^ Lorsque la résistance R du circuit extérieur est peu con- 
sidérable, le fil de la bobine doit être gro» et court ; c'est le cas 
des éleclro-aimanls qui fonctionnent sous rinfluenco d'une pile 
locale. 



NOTE D (pages 244 à «46). 

COMMUNICATION SIMULTANÉE DES POSTES d'uN RÉSEAU 
TÉLÉaBAPHlQUE. 

Les lois de Ohm et la théorie des courants dérivés permet- 
tent de montrer comment le système de communication simul - 
tanée proposé et développé par M. Gaillard peut être établi 
entre une station centrale et tous les postes qui appartiennent 
au même réseau télégraphique. 

Soient (fîg. 99) cinq postes P', P", P'", P>^, P^, dont les ré- 
cepteurs sont réunis en B à un fil télégraphique ÂB qui va se 
fixer au pôle positif A de la pile d'une station principale P. 
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Soient en outra : 

n, le nombre des couples de la pile; 
R, la résistance d'un couple; 
B, la force électro-motrice d*un couple ; 
r, la résistance du fil AB. 



- wm b 



¥ 




Fig. 99. 

Désignons par a?^, j?,, a?,, or^, a;^, les résistances de chacun 
des embranchements des postes reliés au point B. x,^ comprend 
la résistance du fît de ligne qui va de B au poste P^, plus la 
résistance de la bobine du récepteur de ce poste et du fil de 
terre ; ainsi des autres. 

Cela posé, la résistance X' de la ligne, à partir de B, sera, 
d'après la théorie des courants dérivés, 

X^X^X^X^ 4- X^X^X^X. + X^X^X^X^ + X^X^X,X^ -f X^X^X^X^ * 

Par conséquent, la résistance totale X du circuit sera 

X = nR + r + X', 

et rintensité I du courant principal sur le fil AB sera 

tiE 

' "" Y' 

d'où, remplaçant X par sa valeur, 

" fiR 4- r + X' ' 
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En B, le courant principal l se divise en cinq courants, un 
pour chaque poste. La somme des intensités de ces cinq cou- 
rants est égale à l'intensité du courant principal I ; de plus, les 
intensités de ces cinq courants sont inversement proportion- 
tionnelles aux résistances de leurs circuits. Ces lois bien con- 
nues des courants dérivés conduisent aux cinq équations sui- 
vantes, dans lesquelles tf, t,, t,, i^, t^ , représentent les inten- 
sités des courants qui traversent les récepteur^ des postes 
P', P", P'",P*v, pv: 

«I + »i + «3 + n + h = Il 



D'où l'on tire facilement 



». = I 



i, == 1 



i. = I 



^i^i^i^S 



x,x,x,x, 


4- x^x^x.x^ 


+ 


x^x^x,x, 

X^X^X^X^ 


+ 


x,œ,x,x^ 


+ «2*5*4*» 


x,x,x,x, 


H- ^i^2^s'^S 


+ 


x^x^x.x, 
x,x,x,x. 


+ 


x,x,x,x. 


4- x^x^x,x^ 


x,x,x,x, 


+ ic^x,x,x^ 


+ 


x^x^x^x^ 
x^x,x,x 


+ 

i 


x,x,x,x. 


+ *2*,*.*5 


x,x^x,x, 


+ x,x,x,x. 


+ 


x^x^x.x, 
x,x,x,x, 


+ 


x,x,x,x. 


+ *2*,*4*5 



x^x,x^x^ + x^x^x^x^ + x^x^x^x^ -f x^x^x^x^ + .TjaîjT.ar, 
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Â l'aide de, ces équations, étant donnés la résistance et la 
force électromotrice d'un couple, le nombre des couples de la 
pile et les résistances des diverses parties du circuit, il serait 
facile de déterminer Tintensité I du courant principal, et les 
intensités t\ , i,, 9*3, t^, t^ des courants partiels aboutissant aux 
divers postes du réseau. 

Mais, dans le système de communication simultanée, le pro- 
blème est autre. On veut connaître le nombre n de couples qu*il 
faut employer pour que les courants soient égaux dans tous les 
postes, et aient une intensité suffisante pour faire marcher les 
récepteurs. 

Puisque, en B, le courant principal I doit se diviser en cinq 
courants d'égale intensité, les résistances a?^, x^, x^, j?^, x^, 
doivent nécessairement être égales. Si P^ est le poste le plus 
éloigné du point B, il faudra nécessairement ajouter à chacun 
des récepteurs des autres postes des bobines additionnelles 
pour rendre la résistance de chaque circuit partiel égale à x^^ . 
Cette opération est toujours facile à exécuter, car la distance 
de chaque poste au point B est connue, et les bobines de tous 
les récepteurs sont équirésistantes. 

L'introduction de cette condition dans les équations précé- 
dentes les simplifie singulièrement, et donne 

V — ^ 

et 

X = nR + r 4-^ . 
5 

En substituant ces valeurs de X' et de X, on obtient 



(I) 



^ ^ 5 



U — '% = '3 = U 



\ 
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5(nR + r + ^) 
(2) i^ = I, = ig = i^ = fg — 



et enfin 

5 («R -f r) + aîg ' 

Or Texpérience démontre qu'une pile de Daniell de 40 cou- 
ples suffit, en temps ordinaire, pour faire marcher régulière-^ 
ment, à 500 kilomètres de distance, un récepteur Morse dont 
la bobinea 200 kilomètres de résistance. LMntensité l'd'un sem- 
blable courant est 

40R + 700* 

Mais la résistance Rd*an couple de Daniell est ^ kilomètre; 
par conséquent, ^expression de Tintensité nécessaire pour faire 
marcher régulièrement un télégraphe Morse est, en fonction de 
la force électromotrice E du couple de Daniell» 

E 

En prenant cette valeur de l' pour Tintensité commune des 
courants qui doivent aboutir aux postes P', P", P'", P»^, P^, 
les équations (2] et (3) donnent 

ttE E 

5(nR + r) + iCg ~" 18^' * 
d'où 

n (18,5 — 5R) = 5r + «g, 

et, en remplaçant R par sa valeur, 1 kilomètre, 

(4) n = »lil^. 

13,5 
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Supposons qae AB ait 100 kilomètres de longueur, et que la 
distance de B au poste P'^ soit de 1 50 kilomètre*. Puisque le 
récepteur du poste P^ a une résistance de 200 kilomètres, nous 
avons 

r ^ 100, 
ajjj = 350. 

La sutotitution de ces deux nombres dans Téquation (4) 
donne, en nombres ronds ; 



n = 6*. 

Il résulte de là que si, au moyen de bobines additionnelles, 
on a ramené les résistances 3e^, x^, œ^^ œ^^ x^^^k être toutes 
égales à (O5 ou à 350 kilomètres, il suffit de placer au poste P 
une pile de 64 couples de Daniell pour que les cinq postes re- 
çoivent à la fois des courants égaux entre eux et capables de 
faire marcher les récepteurs. 



j^999^ 




Fig. 100. 

Considérons (fig. 4 00) un réseau plus compliqué, et adop- 
tons les mêmes notations que précédemment. 
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Soient : 

n, le nombre de couples de la pile ; 

R, la résistance d*un couple; 

E, la force électromotrice d'un couple ; 

r, r', r", les résistances des portions du fil de ligne AB 
BC,CD; 

^1 > ^2) ^39 ^4) ^si ^6) ^^ résistances des circuits partiels 
P', P", F", ?»▼, P^ P^S àpartir des points où ils com- 
muniquent avec la ligne principale ABCD jusqu'au sol; 
X, la résistance totale du circuit; 

X'", X", X', les résistances à partir des points do dériva- 
tion D, CetB; 
I, l'intensité du courant principal de A en B ; 
V, l", les intensités des courants partiels qui traversent les 

filsBC, CD; 
*i» *8» 'st û» h^hi ^^8 courants dérivés fournis aux circuits 

partiels P', P", P'", P»v, pv^ pvi. 
Nous avons, d'après les lois des courants dérivés : 



X" = 



^4^5 H" ^4^6 + ^5^0 

x,^x^ +^j(r" + X"0 + ^s{f" -f X"0' 
X, _ ^i (♦•' + X") 



^1 + (^' + X'O 
La résistance totale X du circuit est 

X = tiR + r + X', 
et l'intensité I du courant principal sur le fil AB est 

„R -|. r + X' 
En 6, le courant principal I fournit un courant dérivé t^ m 
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poste P', et un courant partiel V au fil BC. Nous savons que la 
somme (t\ + l') des intensités de ces courants est égale à Tin- 
tensité I du courant principal, et que les intensités t\, I', sont 
en raison inverse des résistances correspondantes a?i et [r'-^- X'') 
de leurs circuits. Nous avons donc : 



V = ! 






De même, en C, le courant partiel I' se divise en deux cou- 
rants dérivés et un courant partiel, dont les intensités «,, ig, 1" 
sont : 

\ X, (r" + X"0 



•". = 1' 

l" = I' 



* "^ œ^x^ + cc^ (»" + X"0 + a?3 (r" + X'"/ 

x^ (rff + V") 

x^x. H- x^ (r" + X'"j + X, (r" + X'")' 

XjX^ 

x^x^ + x^ vr" + X'") + a?3 (r" + X'") * 



Enfîn, au point D, fe courant partiel V se divise en trois 
courants dont les intensités t^, f^, t^, sont, d'après les principes 
précédents : 



H = l" 



X^Xq 



X^X^ -j- X^Xq + x^x,^ 

X^Xfi 

X^X^ + X^X^ -f" ^5^6 ' 

XaXjj 

x^x^ -}" X^Xq '\- x^x^ ' 



Ces équations générales donnent le moyen de résoudre toutes 
les questions relatives à la communication simultanée : elles ont 
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ravantage de montrer comment le» intenaitéa des courants dé- 
rivés dépendent de» réfli»tance» de» circuit» de dérivation et 
de» diverse» fraction» de la ligne. 

Mai» le problème que nous nou» propo»on» de réiobdre in- 
troduit dans la question des condition» particulières qui permet-* 
tent de simplifier beaucoup les calculs. En effet : 

Les récepteurs des postes P'< ?", ?'", ?»▼, P^, ?▼«, doivent 
être traversés par des courants d'égale intensité ; de plus, la 
somme des intensités de ces six courants est nécessairement 
égale à Tintensité I du courant principal fourni par la pile au fil 
AB. Nous avons donc 

Mais 1" est égal à la somme de» trois courants f\, t'g, i^, et 
r est égal à la somme des cinq courants t,, t,, i^^ f^, t^ ; donc 

I" = 3 -, 



et 

I' = 5 



Pour que les trois courants f^, i^, f^, soient de même inten- 
sité, les trois circuits correspondants x^^x^^x^, doivent néces- 
sairement être équirésistants. Il devient donc indispensable 
d'ajouter aux récepteur» des postes P*^, P^, des bobines addi- 
tionnelles qui rendent les résistances x^, x^^ égales à la résis- 
tance x^ correspondante au poste t*^' le plus éloigné du point 
D. Cette condition donne : 

0?^ =* aîft ==s Xq, 
a 
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Puisque les deux courants dérivés t|, t,. sontégaux^ les ré- 
sistances a?2, x.^ de leurs circuits doivent être égales. Déplus, 
chacun de ces deux courants dérivés doit être le tiers de 1". Par 
conséquent, chacune des résistances x^,x^, doit être égale à 
trois fois la résistance (r" -f- X''') qu'éprouve le courant par- 
tiel l". Ces conditions donnent 

x^=x, = Z (r" + ^). 

Cette équation permet de déterminer les valeurs des résis- 
tances additionnelles qu'il faut introduire dans les circuits des 
postes P", P'", pour que chacun d'eux reçoive un courant d'in- 
tensité — . 
6 

Les valeurs de x^^x^^ donnent 

3 (r" + % 

X''= 1 

5 

EnGn lé courant dérivé t^ est le cinquième du courant par- 
tiel V; par conséquent, la résistance x^ doit être égale à cinq 
fois la résistance (/ -|- ^'0 qtr'éprouve le cODfaiïi pareiel I'. 
Cette condition donne 

^i =5 ,/+ —L. 



Cette éqtiatkm sert à défterminer la valeur de la résistance de 

la bobine additioiitielle, qu'il est nécessaire d'Introduire dans le 
citcuit du poste P' pour quMî reçoive un courant dont Tintensilé 

soit-. 
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Cette valeur de x^ donne 



x.-i(.+ .(.. + ^) j 



d'où l*on tire facilement, en remplaçant X' par sa valeur dans 
Tcxpression de X : 



6 (nR + r) + 5r' + 3r" + ocq' 
nE 



(2)i, - ia =-i5 = »4 = »5 -= h -= 



6 (nR + r) + Si-' + 3r'' -f a;. 



En donnant aux intensités de ces six courants dérivés la valeur 

E 

commune — - nécessaire et suffisante pour faire marcher ré- 
1 8,5 

gulièrement un récepteur de télégraphe Morse, nous avons 

«E _ E 

6 (nR + r) + 5r' + 3r" + Xq "^ 18,5 * 

d'où, en remplaçant R par sa valeur 4 kilomètre, nous tirons: 

6r + 5r^ + Sr'f + œ, 
(3) n = j^^^ . 

Cette dernière équation fournit le nombre n de couples qu'il 
faut employer pour que le poste principal P puisse simultané- 
ment envoyer à chacun des six postes du réseau un courant 

E 

d'intensité - — - capable de faire marcher régulièrement son 
48,5 

récepteur. 

Appliquons ce système de communication au réseau télégra- 



COMMUNICATION SIMULTANÉE DES POSTES. i\2\ 

phique du Nord. Dans ce cas, il faut supposer que, dans la 
figure 4 00, la station centrale est Paris. —Amiens, placé en B, 
représente le poste P' ; son récepteur s'embranche en dérivation 
sur le fil de ligne.— Arras, placé en C, représente le poste P"; 
de C partent deux fils de dérivation , l'un pour le récepteur 
d'Arras, l'autre pour Valenciennes,qui représente P'". — Lille, 
placé en D, représente le poste P>^ ; en D, la ligne fournit un 
premier fil de dérivation au récepteur de Lille, un second fil de 
dérivation pour Dunkerque, qui représente le poste P'^, et se con- 
tinue directement jusqu'à Calais, qui représente le poste P^'. 
De celte manière, nous aurons : 

r = distance de Paris à Amiens = 4 57 kilomètres, 
r' = distance d'Amiens à Arras =68 
r" = distance d'Arras à Lille = 58 

De plus, la distance de Lille à Calais étant de 4 03 kilomètres, 
et la bobine du récepteur de Calais représentant une résistance 
de 200 kilomètres, 

a?g = 303 kilomètres. 

La substitution de ces valeurs dans l'équation (3) donne, en 
nombres ronds : 

n = 140. 

Ainsi, avec une pile de 140 couples Daniell placée à Paris, 
il serait possible de correspondre simultanément et d'une ma- 
nière certaine avec les six postes du réseau télégraphique du 
Nord. 
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